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中 玲 业 传人 金 斤 恨 四 屋 


人 
;人 合 妇 , 交 直流 万 用 志 计 
UNION 565 
便 利 ! 从 确 ! 避 1 短 

本 志 计 路 夭 线 电 修理 者 及 业 
欠 家 必 人 备 之 仪器 ， 用 途 裳 广 ， 一 
切 测量 弘 均 可 知之， 交 直 流 十 3 用 
， 考 敏 度 直 流 每 伏 脱 芳 1000 欧 姆 
， 交流 每 伏 脱 840 欧姆 ， 淮 确 度 
直流 坟 2 多 ， 交 流 雹 7。 志 计 
直径 三 时 ， 计 度 清 昕 易 读 ， 速 电 
池 ， 提 箱 ， 试 验 梯 全 人 备 。 





要 用 途 知 
直流 电感 一 0/5/50/250/500/1000 伏 股 交流 志 区 一 0/10/1001500/1000 伏 腕 
直 泪 电流 一 0/1/101501250 稍 安培 高 值 志 阻 一 500 一 一 500,000 欧 姆 
低 值 电阻 一 0.5 一 -一 500 欧 刀 成 音 肖 率 输出 电压 一 奥 交 流 电 奈 同 


每 具 违 电池 ， 提 箱 ， 试 验 样 定价 250.00 
中 效 热 线 电 机 康 经 理 
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关 兰 员 用 乱 线 电 姑 讨 深 汉 
第 五 老 合 订 本 出 睛 


9342 时 x 63 和 2 对 版 本 盏 面 狄 精 印 平装 
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上 海中 次 拓 线 电 机 原 发 行 
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实验 和 糠 路 


寓 用 然 斤 电 订 菏 每 期 都 有 
音 多 新 颖 有 效 的 交 路 贡 有 献 礁 我 


全 读者 ， 汐 起 中 溢 次 风 室 玲 丫 
就 贿 ， 茂 由 作者 本 人 试 地 而 得 
本 英 耘 者 证 明 的 

所以 坎 喜 自 抽 收 音 模 ， 疏 
射 模 "起 短 六 模 ， 惟 力 放 大 横 
， 期 量 供 器 等 以 及 一 切 锋 儿 外 
楼 件 的 戎 者 ， 公 可 照 榜 就 作 狼 


庸 猫 陈 ， 保 六 可 以 成 功 ， 东 希 


世人 角 量 探 用 国产 另 件 。 

本 欧 是 读者 自己 的 刊 驶 ， 
要 苦 礁 起 次 胎 保 八 有 效 的 元 路 
” 隧 有 奖 肯 锋 兴 电 订 菜 





支 守 詹 法 








第 三 一 其 中 春 民 园 三 十 年 八 月 一 日 
冯 他 

辐 者 请 话 一 (第 二 次 作品 航 蹇 题 ) .…………: 起 总 涛 。 
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八 管 业余 通讯 接收 楼 之 设计 和 与 瑞 作 …………… "8GP 

赛 用 收 寺 楼 连 辑 (三 7) 许 角 嘉 

束 光 内 全 生生 生生 全 生生 和 放 全 下 汪汪 让 上 器 廉 力 

圆 简 形 稼 圈 之 诈 章 率 [ 客 用 图 表 497.……… 

一 个 美国 人 的 八 述 修理 无 乏 电 在 中 国 ……… 微 应 
河 学 之 页 

和 扰 株 电 音 ABC 0 必 英 证 

最 新 综 路 集 粹 pp 桐 : 污 

范 恩 电 福 之 业余 应 用 ………… 全 全 了 蜀 滴 

小 英 的 鳅 Po 李 石 记 
湛 依 列 

半 体 情 彬 二 探 子 

一 月 来 之 汪 余 够 .3 诸 天 大 于 

获 汉 作 雪 合生 es 训 部 二 冯 有 开罗 

蜂 空 管 压 计 之 原理 与 应 用 .pp 张 补 铝 

本 神 且 过 
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一 个 科学 悦 明 者 ， 如 果 埋 二 腾 烈 事实 ， 把 所 探 完 的 辣 果 用 楼 率 的 文字 和 
秀 托 出 ， 册 共 读者 之 前 ， 决 不 能 算是 已 经 夯 了 最 大 的 责任 。 最 重要 的 : 是 能 用 趣 
味 的 ， 汪 显 的 ， 可 屠 的 笔 绸 把 三 贵族 J 色 杀 的 科学 时 理 朋 澈 地 表 过 出 来 ， 鼓 动 芒 
者 的 熟 血 ， 唤 起 项 者 的 奥 趣 ! ~ 那 就 是 所 计 了 文苑 的 科学 ! 科学 的 女 蔓 1 J 


如 明 钨 称 志学， 自然 不 能 例外 ， 要 使 读 省 们 光 抵 称 电 学 的 原理 有 充 份 的 
了 人 解 ， 非 须 尝 大明 澈 的 论 访 ， 巧 妙 的 实验 ， 宛 情 的 髋 法 不 可 ! 促 族 我 们 的 猎 验 ， 
也 确 然 如 此 1! 

所 以 ， 我 们 在 过 富 大 声 疾 呼 ， 束 一 次 三 扰 委 电 学 文苑 有 运动 :J 的 党 试 ! 希 
上 争 乏 电 学 改 明 家 ， 作 家 们 多 多 惠 稿 ! 芒 者 攻 君 如 有 明 见 ， 也 铺 仅 量 指教 ! 我 们 
极度 娄 迎 ! 


色 闪 尺 


本 期 害 哈 坎 料 较 少 ， 过 是 由 大 此 坎 多 了 类 篇 特 绝 的 原理 扎 壕 ， 而 又 限 篇 
幅 的 狭小 所 致 。 不 过 下 期 中 的 实验 砍 料 倒 远 贡 富 ， 有 超短波 机 ， 最 新 式 趴 空 管 的 
试用 等 多 篇 。 过 样 或 许 足 以 补足 过 -次 的 缺点 吧 ! 此 外 ， 下 期 内 容 可 以 笨 告 的 有 
: 1941 YL 电台 素描 ， 电 砍 波 概 脑 ， 怎 梯 从 事 写作 …… 等 。 再 见 1 了 T.K. 工 ， 





第 全 = 汪 和 十 
和 RE 
一 架 新 式 的 二 管 长 短波 收 言 机 
须 群 鼻 品 明 其 构造 ， 稼 路 ， 应 用 另 件 ， 排 列 圆 ， 使 用 与 校 验 方法 
装 革 上 应 注意 之 旧 ， 泪 附 寄 实 盯 照 片 。 如 和 需 交 流 者 ， 刺 访 管 可 不 算 在 内 。 以 
两 千 字 篇 限 。 
本 年 九 月 底 截 止 收 稿 ， 十 一 月 份 未 读 上 和 发表 。 


二 和 As 





三 = 三 富 用 业 读 玫 锥 旋 三 = 
音 过 率 扰 制 绿 图 之 设计 


顾 大 闵 蔓 正 心 








在 未 述 及 设计 之 前 ， 先 将 所 有 关於 磁性 电路 者 ， 加 以 简单 之 赴 明 : 一 


因数 公式 哩 位 “ 琴 米 
下 ( 磁 力 ) 47 NI 吉 宋 勤 ( 每 ) 
4( 夏 束 ) REEA= 一 马克 司 威 锁 (maxwell) 
B( 丰 束 密度 ) 9g/A 高 斯 (gauss) 
&( 透 和 破 率 ) B/ 瑞 计算 数 值 Cnumeric value) 
公式 中 之 狂 字 表示 : 
A 一 心 :之 栅 叶 面 (每 方 酚 米 计算 ) 
N= 绕 线 之 图 数 . 
I 一 电流 (安培 ) 
7 一 3.1416 


如 将 一 逐渐 增加 之 电流 ， 通 过 一 线 在 破 性 体 上 之 稼 圈 ， 旭 了 B 及 互 之 天 傈 如 图 





一 全 所 示 ， 通 过 该 笋 圈 之 电流 如 渐 泸 低 ， 堆 是 其 将 不 跟随 原状 之 曲线 而 降下 ， 反 另 
成 一 曲 述 ， 见 园 一 卫 所 示 ， 所 以 联 若 定 值 ， 则 B 之 值 是 由 Q 和 了 而 成 圆 一 B 《 丝 乃 因 猎 
芯 有 全 余 破 性 Residqual magnetism 作 用 ， 访 种 现象 名 之 百 了 磁 沸 了 (再 ysteresis) ， 


洪 实 该 波 崇 (Loop) 越 小 ， 旭 示 所 用 之 研 芯 越 好 ) ， 若 以 一 固定 佳之 直流 磁力 加 上 交流 


CT 一 


小 电压 ， 则 一 开 小 之 而 波 内 能 产生 ; 如 图 一 C 所 示 .% 出 此 小 波 崇 即 能 决定 饶 芯 对 
状 交 流 电 流 之 透 磁 李 ; 亦 就 是 交流 透 磁 达 (人 Ac) :在 计算 构 压 器 及 扼 制 粽 圈 之 衣 痢 这 
中 探 用 之 ， 此 上 Ac 邹 是 等 庆 AB/AA, 意 思 是 B 之 歼 动 值 裤 蔬 之 殉 动 鱼 除 而 得 交流 磋 束 


三 十 年 八 月 份 


2 人 





亚 读 和 欠 旋 三 == 
= 三 富有 用 业 扶 筷 锥 鞍 三 二 
，》 上 AcC 之 值 若 於 原来 之 B/ 了 曲 穆 上 求 得 之 ,其 数值 是 完全 不 能 准确 ， 而 且 此 数值 丝 不 
是 一 定 (Constant ), 因 甚 属 动 渴 其 ， 超 浊 交流 磁 束 之 密度 ， uAC 及 交流 束 之 天 傈 可 见 
图 一 D， 若 以 上 Ac 来 决定 一 直流 厂 束 之 密度 旭 比 较 可 千 ， 其 稼 圈 之 评 壮 这 能 由 下 列 公 
式 计 算 之 :一 


瑟 一 














47AN2 人 AC 
10xI 
图 一 D 中 所 示 之 上 AcC 对 汰 交流 磁 束 密度 之 较 高 值 部 ， 是 稍微 的 坦 加 ， 但 此 
稍微 增加 之 效果 ， 是 琴 加 称 
圈 之 评 道 率 ， 故 在 磁 钱 世 
中 设计 空气 间隙 ， 直 流 磁 束 
| 密度 降 小 而 交流 透 磁 率 反 得 
增加 ， 所 以 普 通 一 成 得 明 
李 扼 制 释 压 器 苦 设 有 一 空气 
间隙 ， 但 在 推 挽 式 盔 压 器 ， 
中 其 直流 成 份 能 抵消 ， 不 
过 钱 芯 有 其 高 值 之 交流 电 ， 
常 因 早 空 管 之 参差 性 (Irre- 
gularities) 了 有 一 些 直 流 电 
存在 ? 故 尖 共和 仅 洲 之 设计 ,此 
空气 关 隙 龙 乱 重要 。 今 如 和 欲 
裂 一 扼 制 乏 圈 须 有 诱 遭 率 20 
亨利 ， 电 流 乱 120MA, 杏 见 
| 20 享 利之 曲 乏 ， 此 曲 稼 在 
120MA 交 制 碟 坊 6700 圈 ,再 
查 线 禾 之 粗细 ， 可 见 电阻 曲 
和 送 合 此 圈 数 之 称 坊 三 十 五 
号 潜 包 稼 ， 而 训 拓 制 称 圈 之 、 
电阻 需 1,100 欧姆 ， 另 图 更 
可 查 得 鼓 扼 制 稼 圈 之 空气 间 
隙 需 .045 时 ， 即 是 须 用 去 
.0225 对 之 存 乏 体 卉 扒 越 芯 之 两 脚 端 。 鸳 而 言 之 ， 一 效率 较 佳 之 扼 制 称 圈 * 湛 电阻 值 
不 能 超过 此 数 ， 除 非 是 探 作 特别 之 用 途 。 例 如 一 接收 机 探 用 电动 扬声器 之 出 磁 乏 围 作 
滤波 之 用 ， 其 电阻 需 2500 葡 姆 ， 故 欲 移 去 此 凯 磁 转化 以 一 扼 制 综 圈 ， 则 须 有 2500 欧 婚 
之 电阻 。 人 
在 底 济 立场 着 想 ， 计 和 缚 圈 谭 如 何必 填 才 敬 沽 低 其 电 阴 值 。 
。 增加 钱 芯 片 之 厚度 ， 则 能 增加 贸 圈 之 族 半 李 。 














== 宴 用 坚 捷 全 难 读 寺 












如 一 只 10 亭 利诱 遵 
牵 之 皂 制 稼 较 ，120MA, 即 -本 SR FREE -一 一 
能 及 三 十 三 号 稼 绕 5000 和 天 
， 其 移 电 阻 篇 450 欧姆 ， 参 1 so > 


考 图 三 所 示 ， 其 空气 间隙 共 这 
乱 .035 时 或 .0175 时 。 
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ER 2 | ee 
求 诱导 素 ， 通 过 世 之 直流 3 村 

波及 榜 各 之 路 数 ， 苗 可 四 上 列 图 MA | Po 

， 裘 计 之 ， 如 一 20 亨 利诱 李 之 扼 制 粽 2 天 授 cees 9 
， 贺 ， 其 电流 坊 120MA, 探 用 图 二 中 NG54 7oo 有 8 
所 示 之 三 世 》 则 攻 .35 号 匈 镜 6700 图 丁 王 且 芒 生 枉 攻 
2 bm 3oo 奈 
( 续 自 23 页 ) 本 和 
在 图 四 -A 电路 中 

, 办 出 雨 端 电位 器 的 官 胃 必 | | 
织 惧 高 ， 伟 不 致 影响 到 训 减 4 人 让 三 2 攻 和 生 
电压 。 剖 减 网 中 的 电阻 器 电 学 一 。 唱 
阻 , 俐 织 极 高 ,使 在 较 低 电流 || os 上 7 一 二 ee 
值 下 有 一 固定 的 喜 减 电压 。 40 


险 极 电 阻 控制 器 应 


ER 


荆 
乱 度 。 屏 极 电 压 可 在 150 一 
450 伏 间 磷 动 ， 而 不 致使 振 | 。 io 
漫 尝 李 有 显著 的 爸 动 让 1000 “ 国 ， 4000 人 了 000 8000 

在 中 等 和 较 低 输出 


时 ， 副 波 失 芙 极 微 ， 不 过 ， 在 较 高 出 时 ， 就 会 有 微量 的 第 二 坎 副 波 。 "如 用 区 简 ， ,其 
惊 出 得 量 似 娩 过 大， 但 如 要 有 更 大 的 昔 量 像 可 工作 於 揭 声 器 时 ， 黎 可 另 加 一 航 放 大 而 
不 要 想 从 振 温 器 上 取得 较 大 的 办 出 ; 运 笠 ， ， 就 会 使 副 波 成 份 减 至 最 低 程度 局 






图 四 另 件 
CiC2CasCa -5ufd 3 了 及; 50000 
GC5 .3uftd 及 s 500Q 
Cs -Tuftq 或 较 大 ; Rs 500 9 可 和 楼 ; 
BR 40040 ; Rn .25mnaeg 饼 : Re 
Rs。 20009 ; Ri 全 
有 3sR.: 10,0008 和 电阻 器 ; 平 ; 1: 3 胞 香 率 释 压 
及 了 Rs 10;0009 中 0 
(上 示 数 值 ， 仅 示 一 般 而 已 。 ” 荆 要 能 狗 符 合 - F 列 公式 的 任何 电阻 器 和 储 电 器 
,都 可 应 用 。) 
三 十 年 和 月 信 和 5. 


村 人 入 汉 放 和亲 三 和 














=== 帘 用 业 读 僻 锥 
和 八 管 业 钵 通 座 接 收 机 之 设计 与 到 作 


集 流 宰 验 室 -@GGP 实 


喜 


引 言 “所 前 通 讯 式 接收 机 ， 是 一 只 专 供 通 训 用 的 接收 机 。 帐 专用 以 接收 一 定之 波段 
， 订 有 十 从 健 至 愉 蕉 确 的 机 构 ， 芷 邦 对 
可 千 的 成 和 续 ， 以 作 持 和 久 的 通讯 。 然 市 售 
二 般 船 来 品 通 斌 式 接收 机 ， 其 售 价 奇 昌 
， 非 我 人 所 能 厦 问 ， 跌 有 一 般 通 讯 式 接收 
机 ， 名 篇 三 通讯 式 」， 而 仅 是 一 只 普通 波 
段 (General Cover) 接收 楼 ， 兹 不 合乎 理 
想 ， 因 是 之 故 ， 涂 蔷 意 自 玫 一 只 ， 以 「 业 
余 家 的 于 噬 」 -一 业余 无 稼 电 手 册 〈1941 
年 版 ) 第 九 章 『 吴 别 收 机 工 作成 配 ] 饰 所 
打 一 一 震 伍 度 ， 丢 定 度 ， 与 波段 展 关 一 一 
三 点 篱 标准 ， 再 肉 考 各 种 杂 诗 与 舶 环 品 通 
议 式 接收 机 义 路 图 ， 加 以 自己 所 需要 之 各 
- 项 设备 届 于 而 底 "站 以 猎 消 简单 ， 实 用 
， 成 续 可 靠 ， 人 
缚 路 之 设计 本 机 共 用 其 空 管 作 只 ， 即 6K8G;,6J7G,687G,T7G,6H6G,6G8G ， 
6V6G,，6 了 5, 全部 篱 玻璃 式 。 Ra 那 完 公 是 作者 调 人 的 主 村 
， 因 作者 以 需 用 玻璃 式 ， 则 芙 空 管内 部 可 以 户 见 ， 璧 如 入 极 燃 着 否 ， 幢 棚 极 发 条 否 ， 
一 彰 了 然 ， 非 如 金属 式 者 ， 全 部 遗 没 ， 不 用 电 计 测 量 ， 不 知 戎 蓝 宣 吉 何 间 ， 此 点 或 即 
作者 被 入 称 篇 『 英 国 式 保守 风度 」 之 一 原因 也 (Hi 坤 ! ) 。 现 将 本 机 各 部 之 设计 耸 别 
通 明 认 下 。 

(1) 粽 转 问 题 一 一 设计 本 机 时 第 一 问 盟 ， 即 篇 粮 园 用 插 大 式 抑 波段 开关 式 ， 
经 长 时 间 之 考虑 与 比较 以 后 ， 决 定 探 用 插入 式 入 园 。 董 用 开关 式 有 以 下 二 缺点 :(1) 
现 市 售 波段 开 关 ， 洪 接触 点 此 不 甚 严 密 ， 此 对 庆 高 遇 达 损失 极 大 ， 若 用 舶 来 品 磁 丑 狠 
称 开 关 ， 则 其 价 奇 昂 ， 标 不 合算 ; ( 2 ) 用 开关 式 时 ， 其 不 用 之 粮 圈 ， 每 有 吸收 电能 之 
可 能 ， 且 铎 接点 秦 多 ， 光 庆 高 届 李 电流 ， 亦 有 相当 损失 。 致 车 探 用 插 和 式 称 圈 则 上 述 
缺点 普 可 如 除 ， 只 在 构 换 波段 时 稍 需 麻烦 ， 然 以 其 效率 较 高 ， 亦 值得 阳 。 

(2) 波段 展开 六 题 -一 波段 展 闫 在 通读 式 接收 机 中， 篇 不 可 缺少 者 ， 因 有 波 
段 展 闫 设备 后 ， 方 能 在 一 狐 小 之 业余 波段 内 录 于 -一 电 吾 之 稚 确 度 位 (Log) 届 其 遇 率 也 
。 本 机 之 波段 展 关 探 用 抽 细 方 法 。 此 式 波 展 方法 之 优点 ， 在 於 极 易 使 磷 过 航 与 振 温 狼 
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妃 跑 (Tracking) 与 可 得 任何 程度 之 展 关 。 本 机 插入 式 乏 圈 每 一 业余 波段 用 一 套 ， 而 
每 一 业 余 波 眉 苦 展 半 狗 至 整合 民 时 横 式 度 舟 ， 然 此 尤 未 足 ， 故 另 用 一 三 时 度 盘 ， 上 配 
有 微分 器 ， 芷 另 用 一 组 旋 鲁 访 放 动 之 ， 如 是 可 谓 精 币 已 极 ， 与 舶 来 品 接收 婴 所 用 微 支 
度 般 相 较 ， 训 无 逐 色 。 
(3) 射 曙 过 率 放 大 航 剧 ] 题 一 “次 须 论 者， 息 混 胃 籽 前 应 男 堵 干 级 射电 巡 率 放 

















”大 级 问题 。 经 实验 所 知 ， 一 起 处 差 式 接收 机 ， 若 储 加 一 级 射电 过 率 放大 ， 则 名 庆 假 象 
尝 率 万 未 能 完全 除 ， 然 自 又 找 禾 机 加 一 般 射 志 明 这 放大 已 发 生 相 党 困 雌 ， 璧 如 笛 节 ， 


储 电 器 之 同调 问题 ， 非 经 最 密 近 设计 刁 精 礁 能 器 之 校准 ， 实 此 成 功 ， 反 不 如 用 一 前 级 


玩 择 喜之 需 佳 。 本 诗 五 党 十 二 期 所 介 帮 者 序 乱 一 例 ， 饶 可 移动 ， 又 易 收 效 ”也 是 之 故 


; 泛 靳 然 决 定 不 用 射电 过 这 放大 角 而 改 在 构 过 胃 加 用 再 回 授 压 喷 ， 划 加 用 回 授 之 成 午 
: 经 昌 去 试验 ， 钴 渝 震 敬 雇 ， 假 像 过 率 驱 除 率 营 未 避 认 一 般 射 电 遇 率 放大 也 。 

(4) 殖 航 之 设计 一 一 释 过 级 乃 超 外 差 式 接收 机 之 疡 有 ， 有 了 关乎 他 机 成 策 之 
优 劣 。 本 机 混 波 级 探 用 6K8G 而 以 6J7G 作 篇 振 滥 。' sG 篇 一 标 佳 之 混 过 管 ， 今 将 其 
三 标 部 份 不 用 而 另 用 一 :五 极 管 “J7G 作 篇 振 激 ， 如 是 则 过 率 极 篇 称 定 而 过 引 效应 亦 极 
小 ， 故 龙 过 般 效 这 其 高 

(5) 中 曾 遇 率 放 大 航 一 “本 机 篇 结 补 射电 巡 率 放大 之 不 足 起 见 ， 故 用 两 级 中 
阅 遇 率 放 大 ， 其 空 管用 二 只 587G 。 6S7G 与 6 开 7G 相似 ， 然 实 标 电流 仅 需 0.15A 
， 县 放大 因数 亦 坟 大 而 幢 棚 标志 压 旭 较 低 ， 故 效率 钝 较 6K7G 篱 高 ， 而 用 电 亦 低 湾 。 
中 间 遇 率 构 压 器 则 全 部 用 国货 465KC 钱 粉 世 式 者 成 炳 极 沉 美 问 ， 不 下 平 舶 来 品 。 然 
因 用 雨 航 包 粉 芯 中 闽 通 率 放 大 ， 其 震 敬 度 极 高 ， 每 有 发 生 回 授 看 合 之 可 能 ,， 故 在 每 级 


昌 空 管 之 队 极 ， 蛋 棚 极 ， 以 及 屏 电 路 内 苦 秆 偿 路 备 从 器 ， 且 在 每 级 屏 电路 内 更 多 加 -， 


5;,0009 退 耦合 电阻 ， 如 是 可 谓 万 狠 一 失 。 


策 自 动 昔 量 控制 ， 另 以 第 
二 组 两 试 部 份 作息 自 动 林 
限制 召 。 凡 接 收 机 恋 圳 敏 
，， 江村 声 亦 念 大 ， 故 在 圳 
， 敏 度 甚 高 之 接收 机 中 外表 
”限制 声 器 篇 不 可 少 者 。 本 
楼 所 用 者 乱 释 相 祥 笛 讽 ， 
(Dickert) 式 于 蕉 限 制 
高 过 识 呈 允 度 之 明 息 杂 融 
:如 汽车 长 火 装 甘 亲 部 等 
0 ”村 篇 有 效 。 匡 将 下 声 限 制 
分 需 二 种 程度 ， 其 一 需 供 收 下 了 风 耳 与 昔 乐 所 用 者 ， 须 从 厅 声 弦 度 三 倍 认 讯 驴 绚 度 时 
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二 去 刀 
于 下 用 地 潜 允 讨 = 一 天 渤 
方 有 作用 ， 甚 二 乱 专 供 收 匠 等 幅 波 所 用 者 ， 於 任何 高 度 之 杂记 俱 发 生 作用 ， 其 赂 普 工 
作 情 形 可 做 并 1989 年 版 玉 斯 手册 。 

(7) 差 遇 振 漫 航 一 一 本 楼 用 一 6C8G 时 空 管 之 一 三 极 部 份 作 差 过 振 温 器 ， 而 
以 另 一 三 极 部 作 篇 第 -- 毅 成 理 肖 这 放大 。&C8G 有 如 二 只 8C5 之 复合 ， 洪 鱼 极 电流 却 
仅 需 0.3A ， 故 用 -6C8G 管 扰 形 中 可 省 去 一 管 ， 可 谓 茎 济 已 标 。 再 本 机 轩 庆 自动 香 
量 控制 (A.V. C.) 自动 厅 声 控制 ，(A: N. 工 .) 以 及 差 遇 振 活 之 有 钴 (ON-OFE) ， 以 一 
四 万 五 抒 之 开关 管理 ， 亦 甚 需 别 人 租 ， 绾 将 拖 刀 搬 基 各 点 所 作 工 作 列 下 : 

第 1 点 狂 A.V.C. 本 二 优 了 B.B.O. 








第 2 点 ““ 舞 A.V.C. 抱 A.N.T 有 B.E.O. 

O 
第 3 点 急 A.V.C. 有 A.N-L. 有 B.E.0. } 钳 收 丰 CW 用 者 
第 4 点 。 有 A.V.C. 钴 AN.D. 钴 B.F.O. 
有 


由 上 可 知 仅 用 一 四 刀 五 抑 开 关 非 但 可 省 去 衣 A.V.C. 关 了 .PE.0. 与 关 了 .BE.O. 开 
A.N. 工 . 等 手续 之 麻烦 ， 且 可 和 洗 用 开关 三 只 ， 亦 可 谓 沟 济 之 道 。 

(8) 用 雪 眠 作 寻 号 可 于 度 计 (R=METER) 及 调 波 百分率 计 (Modqulation 
Percerntage meter) 法 一 一 本 楼 用 《五 5 扎 腿 作乱 调节 指示 器 ， 非 但 较 电 流 计 更 篇 光 琉 
， 且 可 篇 电流 计 所 不 能 需 者 ， 鞭 负 节 指示 器 非 如 通常 之 接 蕉 A.V.C. 电路 中 ， 而 站 
接 接 认 成 理 过 这 放大 部 份 ， 如 是 划 刻 可 作坊 R-meter, 又 可 作 需 调 波 百 分 率 计 ，( 其 群 
尊 使 用 法 及 校 核 法 说 个 赤 节 章 ) ， 故 党 用 耳 收 匠 等 幅 波 讯号 发 生 屡 俗 上 时， 亦 可 用 眼 接 
收 ， 鞭 电眼 乃 随 等 幅 波 之 讯号 而 内 闭 也 ” 

(9) 成 过 遇 宁 放大 航 一 本 党 除 6C8G 之 一 三 极 部 份 作 第 一 成 秋 遇 达 放 大 外 
， 另 用 一 6V6G 作坊 电力 放大 管 久 推动 一 电 嘉 扬声器 ， 在 6V4G 棚 极 电路 装 一 于 路 
播 口 ， 作 移 以 匠人 简 收 匠 之 用 ， 和 党 用 阳 简 接收 时 ， 自 吉 将 6V6G 棚 极 通 地 ， 使 揭 声 器 内 
扰 声 。 

(10) 电 源 供给 一 一 本 楼 用 电 可 由 代 乙 电器 或 蓝 电 池 供 和 给， 然 用 代 乙 电器 供 答 
时 对 讼 其 雷 压 平 符 率 应 特别 注意 ， 因 乙 电压 侈 动 苦 过 大 将 影 乡 振 漫 遇 率 之 稳定 也 。 如 
能 用 本 迹 三 央 九 期 所 介 弛 之 代 乙 电器 旭 最 佳 ， 否 旭 亦 当 用 一 在 250V 时 电压 杰 动 不 超 
过 10V 之 代 乙 电器 。 (未完 ) 


户 大 六 

谤 有 之 : 三 动 大 用 筋 了 ， 的确， 在 现 生存 将 十 剧 烈 的 上 时代 ， 非 如 是 不 可 ; 印 
在 古代 和 评 滩 政 趾 ， 葛 天 氏 幼 司 民 之 世 ， 孔 子 也 有 于 学 而 不 思 则 固 ， 思 而 不 学 则 殉 J 的 - 
话 。 有 思 者 > 即 上 动 动 胎 筋 也。 认 是 我 要 请 : 

(一 ) 播 否 台 『 动 动用 筋 J」 ， 将 流水 似 的 报告 广告 ， 炎 一 个 方式 ， 用 十 及 或 南 
人 以 上 对 话 。 全 慌 及 在 国外 广播 新 闻 ， 有 探 用 演 剧 式 ， 以 开 愉 趣 者 ， 不 妨 莫 仿 ， 使 过 
今 信 生 习 的 广告 ， 或 可 产 强人 意 。 

(三 ) 扰 稼 电学 校 『 动 励 胎 筋 ] ， 孝 授 学 生 ， 不 要 单 是 量 带 指 划 ， 要 拿 出 另 件 
仅 器 等 来 实验 。 例 如 收 吾 机 中 革 另 件 的 数值 不 适 党 地 则 将 发 生 如 何 结 果 去 履 须 把 此 另 
件 装 上 去 ， 使 学 生 看 看 由 的 现象 ， 然 后 再 以 正堂 的 另 件 换 上 。 过 样 印 象 可 以 深 ， 容 易 
牢记 。 只 然 开办 发 要 多 “ 巾 生意 包 定 好 o( 菊 麻 ) 
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=== 寅 用 性 局 玫 锥 讨 三 = 
用 -站 井 横 冉 辑 (三 ) 


集 流 赛 验 宜 “ 许 往 嘉 


在 上 一 期 我 们 将 各 种 放大 器 基本 稼 路 的 概念 ， 已 的 略 提 到 一 些 ， 第 一 步 简 单 
工作 是 加 香 放 器 ， 想 蔬 者 或 已 试验 明 。 也 许 各 位 已 几 得 : 得 放 的 功用 ， 仅 不 过 是 将 已 
收 得 讯号 ， 加 以 放大 而 已 ， 和 欲求 了 无 中 生 有 了 ， 事 实 上 何不 可 能 。 的 确 ， 治 标的 方法 
， 往往 不 能 仿 人 满意 ， 唯 一 的 出 路 ， 帘 有 另 找 治本 之 道 。 

本 期 我 们 所 介 铝 的 ， 乃 另 加 一 射电 巡 达 放 大 器 ， 较 微弱 的 讯号 ， 纸 放大 后 ， 
在 检 波 人 级 亦 能 得 足够 的 激励 ， 再 经 浊音 过 放大 ， 在 匠人 简 中 已 有 站 裕 的 否 量 。 射 肖 放 大 
与 香 明 放 天 的 原理 ， 天 同 小 遇 ; 以 前 我 们 已 提起 吉 : 放大 器 有 饮 力 放大 及 电压 放大 ， 
但 因 检 波 器 所 需 者 篱 电压 ， 而 站 不 需 电 力 ， 故 一 切 接收 楼 射 明 放大 管 亦 均 震 电压 放大 
管 ， 包 力 放 大 管 则 仅 用 认 发 射 机 而 已 。 

射 遇 放 天 普通 有 二 种 : 一 坟 不 调整 式 ， 一 篇 科 整 式 ; 前 者 将 至 部 射 过 _ 袍 同 
仁 地 加 以 充分 放大 ， 届 整 式 妈 光 不 相同 ， 帼 所 放大 的 ; 仅 乱 调整 电路 所 了 喜悦 的 届 
率 ， 其 他 遇 李 旭 均 被 『 泪 秦 J ， 使 全 机能 得 优良 玩 择 性 ， 不 调整 式 增 丛 其 低 ， 除 赂 只 
隔 见 作用 外 ， 光 选择 性 东 急 改进 ， 唯 一 优 品 仅 雾 件 略 省 ， 故 新 型 机 件 中 已 少 应 用 。 本 
机 所 用 即 需 习 整 射 明 放 大 ， 故 射 放 管 之 棚 极 部 乃 用 调整 电路 ， 按 例 屏 电路 亦 可 用 调整 
电路 ， 惜 因 控制 器 浊 多 ， 应 用 不 便 ， 屏 电路 有 电流 通过 ， 翻 整 储 电 器 又 不 能 通 地 ， 洁 
欲 与 柳 电 路 同 轴 控制 ， 则 必须 另 加 和 辐 缘 接 轴 装 什 ， 非 普通 同 轴 储 电器 所 能 应 付 ， ' 本 机 
篇 便利 起 见 
， 射 放 管 屏 
电路 乃 用 物 
限 耦合 以 省 
手 积 。 

检 波 部 
份 可 谓 兹 多 
叙 更 ， 仅 控 
制 回 授 用 之 
可 释 备 电器 
; 因 另 有 他 
用 ， 故 另 以 
电位 器 控制 
法 代替 ， 此 
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法 碳 於 回 授 作 用 控制 更 需 平 稳 ， 惟 同 授 轩 之 圈 数 不 能 明 多 ， 亦 不 能 过 少 ， 过 多 易 起 趾 
号 ， 温 少 旭 震 敏 度 亦 减 ， 最 佳 浆 境 减 图 数 至 屏 压 45V. 左右 通 起 振 漫 篇 度 。 
当然 射 明 放大 亦 需 一 电子 管 担任 ， 在 选用 前 ， 我 个 亦 得 先知 道 一 些 原理 ， 
在 电子 管 草 芥 时 代 ， 除 二 称 管 外 ， 和 需 业 父 家 所 融和 霞 之 三山 珍 海味 了 的 即 篇 三 极 管 ， 不 
论 射 明 放 大 ， 沟 角 ， 检 波 ， 香 过 放大 以 及 黎 流 等 都 用 'O1A 等 通用 管 担 任 ，26 号 管 之 
产 生 在 射 明 放 天 管 史 上 可 计 已 了 大政 光 明 J1 ,可 是 在 新 的 厂 火 归 J 多 怕 还 未 中 到 ?而 光 
的 『 老 先生 了 个 也 不 过 将 他 放 在 杂货 箱 中 作答 纪念 而 已 。 我 们 镶 道 当 二 索 杀 需 一 介面 
(CTielectric) 所 隔 ; 二 道 体 关 即 有 储 电 晤 产生， 在 电子 管 中 亦 不 能 例外 ， 屏 棚 : 屏 了 
， 队 棚 玉 及 其 他 各 酸 问 均 有 储 电 最 存在 ， 现 在 所 枫 训 的 就 是 屏 棚 储 电器 ， 当 外 求 讯号 
施放 棚 队 问 径 放 天 后， 由 屏息 路 输出 ， 屏 机 问 认 有 储 包 量 ， 故 屏 电 路 之 一 部 份 电 能 即 
回 授 至 机 极 ,过 流 不 移 ， 即 造成 了 我 们 所 稚 知 的 振 温 现象 ， 而 失去 了 放大 的 使 命 ” 故 
应 用 时 必须 在 棚 极 上 另 加 一 熏 屏 极 所 回 授 的 友 相 位 而 相等 的 电 厅 以 避 驶 之， 此 邹 所 名 
中 和 作用 ， 此 法 现 除 用 堆 发 射 机 射 明 放 大 外 ， 在 收 旭 机 中 已 属 多 见 ， 故 本 文 略 ; 篇 避 
免 储 包 量 所 造成 恶果 ， 故 必须 在 屏 棚 间 加 以 隔 赋 ， 乃 有 幢 棚 三 之 产生 (人 释 成 四 枉 管 ) ， 
. 但 请 初学 者 特别 注意 : 幢 棚 极 之 所 以 能 减 小 屏 棚 间 之 储 电 是 ， 与 包子 管 及 稼 围 等 用 隔 ， 
峥 喃 之 原理 相同 ， 堵 认 息 屏 与 由 棚 及 棚 问 之 储 电 时 成 篇 串联 所 致 ， 句 扇 大 变 。 届 包 
正 传 ， 四 宝 管 如 24A 35 等 的 放大 能 力 ， 已 这 过 於 三 极 管 ， 故 当时 兽 乱 业 人 条 者 所 风 用 
) 展 因 四 极 管 碾 压 受 幢 棚 历 之 限制 ， 特 性 直 乏 部 份 即 乱 形 减少 ， 和 致 效率 亦 减 ， 故 不 久 
邹 乱 五 栋 管 所 代替 。 本 机 所 用 即 坊 一 可 释放 天 因数 电压 放大 管 5K7G， 故 应 几时 甚 坊 
便利 ， 除 6K7G 应 加 隔 叶 串 ， 接 委 短 捷 外 ， 其 他 中 和 装置 等 ， 均 不 需要 。 
最 后 要 咬 的 ， 就 是 我 们 所 用 的 排列 地 位 ， 当然 芒 者 赣 不 一 定 要 炒 王 论 饭 了 ， 

王 面 不 过 是 一 崔 考 而 已 : 在 单 管 机 时 ，6C8G 印 置 认 圆 示 6C8G 地 位 ， 乏 圈 及 调节 储 
电器 用 6X5G 者 ， 正 中 之 储 和 电器 乃 骏 连 层 波 备 电器 ， 称 路 赂 中 篇 避 繁 就 简 起 见 ， 均 未 
输入， 请 攻 者 注意 。 二 答 屿 时 将 6X5G 茬 认 圆 示 4X5G 地 位 ， 6C8G 第 一 三 极 部 接 义 
”不 必 更 动 .第 二 三 标 部 之 整流 改 由 6X5G 担任 ， 接 乏 略 纺 更 动 ; 三 管 机 时 将 6K7G 贰 
认 图 示 6K8G 地 位 ， 射 放 精 围 朗 用 6K8G 诺 旁 之 地 位 。 射 放 用 入 围 乱 顾 到 最 后 目的 起 
见 ， 故 圈 数 较 检 波 部 份 略 多 ，CiCs 两 可 释 储 储 器 亦 不 能 同步 ( 同 谨 改 ) ， 好 在 业 包 小 
段 : 用 展 波 储 电 器 已 能 侍 部 包括 ( 狗 估 3Q& 一 409)。 下 面 是 一 张 称 圈 表 : 








GiC; 0.0004 可 区 1 2508 下 况 
C2Os 0.I 纸 暑 及 5040009 让 让 
GuCeCs,Ge 0.0001 云 母 及: 15;0008 全 3W 
Cy 8MEFD 50V 志 : 2 6g 1 
CiosGC17 0.01 纸 先 了 有 5 6850008 I2 妈 
Ci 1MRD “45 V 纸 搓 或 电 糊 ，ReyRe ”0.5Meg -GaW 
CisyCl: SMEFD .450Y 了 77Rs 0.25 (4 















演 光 . 灯 ( 灶 ) 


莹 光 炊 及 附属 屋 备 之 工作 特 体 
车 光 炊 与 白 热 熔 不 同 ， 改 须 睦 解 某 种 特性 ， 以 便 检 验 是 否 通 用 。 白 热 显 巴 
成 篇 人 造 区 之 基本 标准 。 其 效用 已 扒 用 唤 及 60 年 ， 故 其 他 光源 可 届 其 比较 而 明 哺 焉 。 


兹 将 甚 - 工作 特性 按 序 列表 然 
(1 电压 (8 ) 色 素 
《2 ) 通 率 SC93 验 过 村 合 下 
《3.) 志 功率 因数 (10) 琉 明 礁 持 性 
《4 得 访 工 作 《IL) 温 天 
《5 ) 平 多 光 比 东 出 效应 《12) 射电 于 援 
(6 ) 亮 度 (13) 毅 各 
(7 ) 沦 度 (14) 振 动 

下 十 屡 


就 白 热 炊 而 言 ， 妈 所 供给 电压 之 灵 敌 ， 将 影响 光 输 出 之 克 值 。 。 其 在 相当 限度 
办， 可 假定 凡 电 有 礁 具 1 凤 6 之 降落 时 ， 光 界 出 减少 2%6 。 而 电压 作 工 % 之 升 高 者 ， 则 光 业 
出 亦 增高 2% 。 附属 屋 备 则 恢 三 利 标 准 电 有 故而 届 计 一 118;208,236。 

_. 般 车 之 ， 和 欲 使 蒙 光 歇 成 策 和 良好， 电源 电压 必须 适合 大 附属 设备 之 工作 限度 
内 。 鞭 散 电 压 双 时 不足， 均 将 影响 风 本 工 作 之 效率 ， 电 礁 过 低 而 痊 极 温度 不 高 ， 则 炊 
本 
失 上 去。 千 果 则 三 者 均 足 促 短 生 三 之 喜 命 ， 伴 以 炊 厌 之 发 黑 。 又 电压 高 时 ， 将 使 附属 屋 
备 过 熟 ， et 

骨 使 所 几 用 之 玫 源 电压 能 志清 意 之 程度 ， 而 电 访 之 瞬息 过 荷 ， 或 发 生 其 他 
意外 ， 亦 必 降 低 电 压 。 大 定 莹 光 炊 ， 其 电压 之 降落 过 -572 者 ， 灯 必 炸 减 。 至 何 时 包 


压 回 复 侣 可 重复 起 电 ， 则 全 怕 控 制 称 路 中 所 用 之 开关 而 定 。 


Dimmnmaer serVice 不 网 议 意 。 
2 通 座 


- 迎 阻 器 或 高 迎 阻 释 压 器 之 电流 限制 特性 ， ,直接 观 电 源 之 过 素 而 定 ， 尝 李 低 者 ， 


交 


， 好 阻 亦 减 小 ， 而 通过 灯 三 者 乱 高 电流 ， ， 结果 丛 之 豆 命 舟 短 而 致 附属 改 备 过 热 。 通 奉 


高 塔 ， ta ? 到 大 栓 之 天 全 之 张 家 让 相 雇 而 不明 Lamen 出 东 和 
佳 。 E RN 


亏本 年 


> 贡 进 


四 和 








= 二 二 用 亚 污 电 谁 话 三 一 - 


故 附 属 说 人 备 之 届 计 ， 其 专 需 60 过 设备 而 说 计 者 ， 不 宜 用 从 50 遇 之 届 备 上 。 而 
50 尝 者 ,同样 不 适宜 放 50 通 。 工 作 蛙 其 过 达 低 於 50 遇 者 ， 旭 平均 光 比 办 出 效应 之 问题 
必 惫 剧 王 加 ， 泛 致 标准 之 融 备 ， 不 能 通用 也 。 


内 因数 

在 交流 电路 中 ， 伏 特 乘 以 安培 等 谎 殉 特 之 议 明 ， 偿 营 高 电压 与 电流 篇 同 相 时 
始 正确 。 若 坊 要 相 ， 则 电功率 因数 因 以 减低 ， 邹 等 臣 瓦 特 除 以 伏特 而 乘 以 安培 。 圾 天 
特等 谎 伏 特 而 乘 以 安培 ， 则 电 功 这 因 数 需 1.0 或 100% 。 

但 电功率 因数 仅 谎 能 力 之 消耗 ， 纯 gt 
属 电阻 式 或 数 稻 能 力 之 消耗 彼此 抵消 时 始 可 过 
100 和 (有 如 自 束 不 ) 。 8 

候 如 ， 图 7 即 示 某 一 有 白 部 夫 苛 载 之 大 本 各 
电路 中 之 电力 数值 注意 其 电流 篇 0.85 安 培 而 “和 
电功率 因数 乱 100% 。 Re 

但 用 从 蒙 光 灯 之 连 阻 器 或 高 连 有 伙 礁 玖 和 
如 ， 在 电流 与 电压 上 ， 形成 届 相 之 天 傈 。 和 结果 
电 功 论 因数 仅 得 55% 。 图 8 傈 示 100 无 谷 光 炊 之 轩 
洛 载 "注意 此 处 之 电 汶 ， 班 至 1.54 安 培 ， 而 电 











功率 因数 则 篇 55%。 但 同样 荷载 而 电功率 因数 生生 个 生 信 生生 下 下村 
过 100 者 ， 妈 电流 较 前 增加 8196 。 人 几 

电功率 因 玫 沁 认 大 规模 公用 及 和 用 者 有 
尤 见 重要 。 


县 常 仙 造 厂 须 设计 特 殊 之 入 称 及 设 介 
使 其 荷载 高 礁 顾 客 妓 常 所 希 兽 之 标定 荷载 ， 订 
可 通 麻 售 喜 之 界限 。 公 用 方面 ， 车 用 电 均 以 计 
马 特 数 者 ， 实 际 上 傈 由 固定 电压 修配 制度 下 供 
给 记 流 。 故 由 发 电厂 而 至 用 户 ， 其 说 备 以 电 功 
这 之 低 小 致 不 能 厦 及 上 纸 济 之 价值 。 其 哇 吐 较 天 
之 用 户 ， 除 支付 应 用 所 在 之 开关 择 户 外 之 接 乏 
外 ， 其 额外 费用 及 届 备 天 小 ， 人 须 加 倍 也 。 。” 医 

莹 光 燃 之 电 切 率 因数 低 者 ， 以 凶 阻 器 大 
之 关 保 起 主 。 但 车 於 电 路 中 加 一 储 和 电器 则 不 闪 【和 
坪 高 之 。 圆 9 说 明 圆 8 中 所 示人 莹 光 硒 之 电路 中 已 丁 
加 和 一角 电 器 。 注 意 其 电流 已 减 至 0.94 安 培 ， 
而 电功率 因数 旭 校 正 至 90%。 至 储 电 器 之 正确 让 人 
工作 值 Rating 公 观 所 需 之 正确 性 及 恰 之 大 淋 - 训 和 
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及 多 少 而 定 。 观 造 商 所 应 用 之 图 表 ， 傈 载 明 少数 营 光 朵 之 知 准 候 备 。 你 有 其 他 图 表 ， 
傈 示 所 用 之 储 电 器 用 之 正确 ， 可 井 加 一 燃 或 多 炊 之 电 功 李 因数 。 当 储 电 器 装 大 电路 中 
任何 碟 ， 以 表 电 功 李 因 数 者 ， 则 其 减低 电流 之 效率 ， 仅 讼 应 用 所 在 至 电源 篇 限 。 故 应 
蔷 蕉 车 光 从 相近 。 期 欲 储 电 器 设计 有 效 ， 使 其 通 合 放电 路 或 体 之 本 身 ， 兹 优 特 殊 之 困 
郊 。 有 时 乱 装 置 完 备 起 见 ， 多 用 较 大 之 储 电 器 ， 但 如 是 则 所 有 之 支 电路 及 支 电路 设备 
” 必 加 特殊 之 设计 ， 以 便 适 应 较 大 之 电流 ， 以 及 轧 低 之 电 功 达 因数 。 

前 述 电 功率 因数 正确 之 章 炊 电流 亚 整 器 及 公 夫 之 附属 设备 ， 在 葬 用 上 ， 尤 见 








让 
划 
全 
庆 
闽 | 





效力 。 因 电功率 因数 之 校正 需 其 每 一 单位 之 整数 部 ， 其 由 睹 配 商 或 电气 材料 商 所 睹 之 、 


接 称 极 短 ， 因 此 光源 之 效率 ， 旭 因 电 损失 之 减少 而 增加 。 
所 须 牢 妈 者 ， 电 功率 因数 仅 属 交流 电路 始 具 有 之 特性 ， 而 不 通用 堆 直 流 电 之 
租 光 位。 


么 让 痪 汪 二 作 

莹 光 凤 根本 上 香 交流 由， 洪 通 用 认 直 流 者 ， 不 若 交 流 之 能 奏 同 -效力 ， 故 凡 
标定 之 功 素 ， 均 基 蕉 交流 工作 。 

忆 通 当 之 电 胃 器 ， 加 失 郝 电 开关 控制 电路 及 其 他 某 式 之 电路 后 ? 则 其 囊 命 ,至 
部 效 雁 及 硫 明 礁 持 性 ， 中 受 有 恶劣 之 影响 , 旭 15 坞 及 20 五 之 营 光 丛 , 可 狼 油 意 之 工作 。 
其 论 30 厌 及 40 克 之 情形 中 ， 则 起 电 困 闪 ， 而 输出 不 均 ， 丽 其 用 蕉 直流 者 ， 更 
人 无 探 用 之 价值。 

推 其 困 交 ， 害 因 电 子 仅 向 一 个 方向 播 坚 ， 涂 将 笨重 之 妊 分 子 还 至 灯 之 一 器。 
其 在 阳极 四 过 ， 倚 有 是 量 之 氯 ， 促 灯 起 电 ， 久 维持 其 工作 。 但 管 中 之 第 一 脚 仍 呈 卫 红 
色 ， 盖 示 短 波 紫外 称 之 蓄 不 存在 。 有 时 由 有 效 电 压 ， 管 中 之 温度 及 奏 中 燃 雪 之 程度 三 
者 之 合 侨 作 用 ， 可 沽 少 上 列 情形 之 发 生 ， 但 钴 正确 之 把 握 。 

色光 并 天 印 用 电阻 ， 亦 不 通用 认 直 流 作 用 。 此 中 矮 损害 ， 但 炊 常 不 易 起 电 。 
有 时序 能 起 电 ， 亦 不 见 普通 ， 且 僵 祝 鼻 造 成 之 开关 有 急 释 动 而 定 ， 


电路 中 电阻 之 联接 法 示 帮 图 10 。 
表 1i 
莹 光 同 直流 控制 
体式 直流 车 光 灯 电流 (安培 ) 所 需 外 阻 ( 欧姆 ) 每 汐 附 启发 人 备 加 上 上 包 阴 之 直流 损失 (无 特 ) 
182T8 .30 110V. 120V. 1 0V. 120V-. 
的 凤 .31 165 “198 18 21 
生生 坝 了 隐 ) 14 17 


-根据 8 井 H119200 直流 控制 之 内 阻 32 欧 。 需 用 数 信 电 月 停 姓 之 电流 不 渴 附 
属 设备 之 温度 而 能 加 以 控制 。 


1 光 二 0 让 捉 
凡 交 流光 源 具 有 一 特性 ” 印 光 壤 出 依 傈 电 沪 之 过 率 而 爸 化 。 其 在 白 热 之 情 


年 八 月 份 8 








= 王宫 用 亚 读 电 锥 读 三 三 : 


形 中 ， 则 此 黑 可 加 忽略 ， 鞋 内 糙 仍 保留 足 量 之 娄 ， 以 补偿 每 肖 之 电流 释 值 。 但 在 营 光 
溃 之 情形 中 ， 则 光 之 透 允 ， 公 和 视 玻 面 所 泛 之 磷 寓 ， 而 此 碍 之 性 览 ， 亦 相差 极 大 。 蕾 绿 
色 灯 所 用 之 ， 其 透 光 力 最 大 ， 而 莫 色 烘 所 用 之 磷 ， 其 透 光 力 乃 最 小 。 

某 式 营 光 硒 及 多 种 合 组 之 莹 光 朵 之 相对 光 比 迷 出 效应 ， 示 於 表 二 而 其 性 时 则 
示 准 附 图 之 示波器 上 (图 1D)。 标 准 (西屋 出 品 ) 链 内 电流 调整 器 ， 能 将 平均 光 比 输出 
效应 减 至 二 常 可 以 忽略 之 程度 。 其 更 需 减 小 者 ， 三 联 岂可 大 三 相 工作 而 完成 。 共 在 向 
， 察 活 动物 体 或 日 光 本 身 移动 三 速 的 处所 ， 则 平均 光 比 输出 效应 之 减 小 ， 实 蜗 重 要 也 。 











2 天 
备 式 莹 光 丰 平均 光 比 输出 效应 之 比较 ， 

灯 及 使 用 法 相对 平均 光 比 输出 效 厅 广 
1. 200 天 秦 斯 志和 白 热 烘 0 
2. 50 玖 过 斯 束 白 娄 内 
3 称 色 帮 斯 过 BR 一 军 塔 1 
4. 和 白色 奏 斯 过 BR-- - 单 幅 19 
Ye 

”， 赴 了 上 秦 斯 迷 : 篇 巩 光碟。 

5. 且 光 变 斯 过 PR- 单 硒 站 
6. 蓝 色 亚 斯 迷 了 一 一 埋 体 0 
7. 白色 一 - 驳 恰 电流 翻 整 器 9 
8. 日 光 电流 调整 器 10 
人 日 光 或 白色 


40. 白色 一 一 3 只 内 其 一 有 单独 之 电流 届 整 器， 余人 色 燃 有 人 双 夫 电流 畔 骆 器 。 
平均 光线 核 出 效应 人 勿 役 下 烈 情形 相 混 消 ， (1 『 旋 动 了 了 Whirl 或 不 适当 婴 
造成 之 灯 常 时 发 生 之 极度 跳动 《2) 革 种 放电 有 物质 暂时 存在 : 钛 弧 交 流 中 《3) 上 装备 降 至 
有 缺点 ， 或 内 之 天 命 将 近 千 束 。 


6 亮 度 

” 故 斯 迷 了 莹 光 克之 亮度 ， 即 提高 光 之 独 输 出 ， 亦 因 体 积 伸 长 ， 面积 卉 大 ， 光 
度 扩散 较 天 而 减低 。 在 此 情形 下 ， 苟 将 该 炊 看 置 通 宜 ; 则 用 较 天 直径 之 莹 光 内 ， 亦 必 
增加 尘 光 泛 妖 。 蓉 视察 之 角度 ， 背 景 及 其 他 原因 在 在 均 有 关 傈 ” 故 亮 度 之 正确 性 芷 非 “ 
-一定 不 易 者 。 但 表 3 所 示 之 数字 ， 若 与 标准 电灯 在 平常 观察 上 相 志 ， 倚 可 满意 ， 惟 其 
亮度 应 合 讼 每 平方 时 三 支 烟 光 之 标准 。 


号 


雪 III 人 
萱 光 黎 之 光度 在 每 下 方 时 之 烟 光 
天 二 小 “和 白色 一 日光 色 六 色  “ 称 色 江 金 责 色 E 深 款 名 [3N 竺 色 
0 3.9 和 2.3 .4 
SS 2.6 7 2 5 3 
3 19 ES 1.8 .3 
6 4.7 0 3.5 2.9 5 


认 48?”， 区 于 下 本 和 3.9 3:5 
5 ， 水 | 斌 
,14 2 ea 


人 2 
rw 人 








= 王 = 实用 王 读 电 锥 肘 一 = 全 


四 局 形 比 周 之 访 污 : 符 ( 国 表 49) 


卢 面 仿 圆 形 之 圆柱 形 迷 圈 ， NS 





王 2 
式 中 志 …… 评 遵 李 ( 单 位 “” 闻 亭 利 ) N…… 图 数 
D2…… 称 图 直 征 (单位 三 叶 ) Lo…… 傈 ( 视 长 与 直径 之 比 而 定 ) 。 


例如 有 一 圆柱 形 乏 圈 > 江 放 壮 率 有 204 欠 享 利 ， 直 径 需 4 时 ， 圈 数 坊 44 ， 届 
照 图表 求 得 C7 卫 局 0.5， 则 入 圈 之 长 应 袁 2 时 ， 其 求法 次 序 如 附 图 所 示 。 若 欲 生 代 一 落 
尊 达 已 定之 符 圈 ， 而 其 长 与 直径 亦 篱 一 定 ， 则 由 图 表 可 以 求 得 圈 数 。 

例如 舟 圈 长 2 时 ， 直 径 4 寺 ， 而 穆 圈 证 道 率 需要 204 岑 亨利 ， 则 先 由 左 粮 204 交 
作 一 - 丰 绢 通过 中 和 狠 直 径 4 时 臣 ， 交 右 称 讼 某 点 ， 次 由 LV/ 了 和 线 之 0.5 点 ， 作 称 切 认 曲 乏 ， 
而 延长 之 交 左 称 认 一 点 : 由 此 点 作 儿 违 结 右 笋 交点 ” 交 中 间 稼 认 慷 数 44 之 碟 ， 即 知 圈 
数 稼 篱 44 


于 
往 
二 
志 
- 
3 之 
tb 
0 
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本 文 傈 任 居 上 海 之 美人 许 四 Shunaman， 素 在 泥 地 猎 营 修理 乱 入 
电 事 业 ， 最 近 返 国 合 在 Radio Craft 杂 诈 上 发 表 . [ 海 无 将 电 修 理事 业 二 本 
和 特 录 之 以 供 国 人 之 雁 歼 。 


如 果 一 个 美国 无 乏 电 修理 者 初 到 中 国 ， 他 会 感 咒 到 处 不 不 惯 ， 龙 其 换 配 材 料 
的 缺 货 ， 更 觉 麻 类 ， 因 篇 在 过 宣 大 部 份 的 材料 ， 都 要 引 长 红 队 望 ， 和 从 下 隔 大 洋 的 西方 
运 来 。 往 往 坊 了 缺少 一 个 储 电 器 或 电阻 ， 会 使 休 部 工程 舟 搁 起 来。 
美国 仙 的 急 入 电 楼 估 了 市 场 的 大 部 份 ， 其 余 从 地 球 任何 一 角 到 来 的 也 有 ， 但 
是 很 少见 。 美 国 收 埋 楼 的 入 路 很 易 获 得 ， 欧 洲 的 无 称 电 奥 造 商 常 把 少 路 图 保守 得 和 军 
事 秘 密 同 样 重要 。 称 路 又 很 特别 ， 很 多 是 美国 矮 称 电 修 理 者 所 不 薄 悉 的 。 
， 十 奈 纷 凯 
也 许 会 使 我 们 希奇 的 ， 在 上 海 同一 城市 有 雨 种 不 同 电 三 ， 公 共 租界 篇 220 伏 
腊 。 在 法 租界 篇 110 伏 腊 ， 
人 \ 全 | 过 雨 种 不 同 电压 时 常 使 应 用 
二 ovours… [一 NAV | 者 发 生 错误 ， 而 章 受 黄 名 的 
损失 。 有 时 膛 有 例外 ， 许 多 
大 机 关 或 厂商 亦 自己 供给 电 
力 的 ， 其 电压 又 不 与 市 电 所 
二 包 于 | 供 答 者 相同 ， 亦 有 类 不 自行 
光 | 加 接 释 压 器 ， 把 电压 改 释 ， 
使 符合 其 所 用 之 电气 用 具 者 
。 有 一 砍 我 ( 彰 氏 ) 在 法 租界 
= 一 大 楼 内 烧 光 一 收 井 楼 : 因 
FRENCH CloNCESSION | os AAA 明知 该 不 篇 110 伏 脱 ， 但 事 
44OVOLT5 :220 VOLTS 审 上 该 屋内 自 备 爸 压 器 升 至 
200f 天 了 驹 。 





志 厦 不 末 
ee AL 误 间 了 














王 = 二 老 用 于 全 玫 锥 计 : 三 


常春 落 ， , 播 回 征 ， 萎 艾 开 唱 雨天 ， 兹 无 隐 研 ， 再 泛 去 ， * 隔 了 汐 天 ， 又 来 责 间 ， 六 且 训 
各 衰落 仅 在 晚间 发 惕 ， 白 天 工作 完好 。 因 此 我 
《 许 氏 ) 在 一 天 晚上 七 点 去 视 究 瘟 ， 在 下 落 上 上 揪 
一 交流 电压 卖 ， 蒙 机 主 招待 ， 倒 了 -一杯 啤酒 ， 
陪 着 静 候 伙 化 ， 我 一 面 注 入 着 电表 ，- 一 面 留心 
收 香 机 声 吾 ， 志 均 指 数 逐 渐 降 落 ， 大 概 每 葡 降 
落 5 伏 胸 ， 同 时 收 吉 机 击 昔 亦 减 轻 。 当 我 斌 去 
“之 时 篇 作 点 尔 ， 其 时 电压 仅 60 伏 觅 ， 但 收 土楼 
仍 有 志和 否 ， 和 后 据 云 至 作 点 三 十 分 完 公 钴 站 。 
种 情形 由 於 各 地 避 夫 来 泥 者 日 多 ， 所 以 极 小 区 
域内 人 口 过 蕉 稠密 ， 以 致 荷载 明 量 。 电 压 降 落 。( 按 : 过 问题 似乎 没有 这样 最 重 )。 


臣 率 

因 篱 国际 间 货 种 之 汇率 杰 化 ， 使 上 海 之 不 卉 更 困难 ， 在 战 前 中 国法 种 一 元 值 
美金 三 角 三 众 。 在 目前 仅 值 六 落 。 优 缚 电 材料 均 依 美金 需 标 准 ， 结 果 使 钨 称 电 修理 费 
用 出 增 。 现 在 秘 理 一 架 收音 婴 所 此 往往 超出 其 原来 购买 时 之 价值 。 当 然 ， 他 决 不 原意 
， 因此 业务 并 完 公 停 顿 。 

尤其 是 欧洲 式 之 收音 机， 其 配件 又 少 又 贵 ， 简直 修理 事实 上 不 可 能 。 有 一 次 
，- 架 德国 收 香 机 ， 损 十 雨 其 空 管 ， 换 配 所 费 亲 奥 购 买 一 新 的 美国 小 型 收 生 杰 相等 。 
和 后 来 换 上 雨 个 和 同 效用 之 美国 芙 空 管 ， 用 一 茧 低 遇 李 沟 压 器 ， 纱 一 单 转 释 压 器 ， 将 原 
来 之 4 伏 肌体 料 电 有 压 升 至 6.3 伏 胸 。 专 供给 此 雨 读 空 管 。( 见 附 图 )。 成 炳 极 好 ， 而 所 费 
仅 及 三 从 之 。 





中- 国产 品 检 
补救 零件 的 缺 货 问 题 ， 中 国 自 秽 出 品 ， 鞭 是 雨后春笋 “ 纸 质 储 电 器 最 主要 ， 
其 余 成 苦 遇 李 营 压 器 ， 中 周 爸 压 器 及 损 声 器 均 已 负 造 多 上 时， 现在 所 试验 未 获 成 功 者 有 
炭 质 电阻 及 电解 储 电 器 ， 差 不 多 一 架 本 地 出 产 的 收 井 机 ， 除 了 凌空 管 ， 电 有 阻 ， 及 滤波 
储 电 器 外 ， dasionat ns - 旦 停止 之 后， 允 造 趴 空 管 实 是 
一 个 最 好 楼 会 。 
毛 候 潮 混 
上 海 的 气候 害 在 是 无 穆 电 收 得 机 的 大 艇 
,比美 国 任何 一 碟 均 潮 混 ， 雪 两 三 天 以 后 ， 简 直 
分 不 出 空气 与 水 ， 潮 漫 程度 超过 1 %。 侈 压 器 的 
| 邦 称 和 纸 最 易 吸 潮气 ， 所 以 假使 一 架 收 香 楼 不 常 并 
唱 者 ， 一 旦 揪 义 记 源 后， 会 胃 出 水 蒸气 和 十 的 混 
合 有 物 来 = 措 志 器 闻 罗 出 购 奈 器 ， 亦 会 不 用 自 断 。 
郎 使 储 电 器 ， 在 过 移 潮 混 气 候 广 ， 亦 常 发 生 漏 而 致 炳 痕 。 


”三 十 年 入 月 份 0 17， 
8 7 二 = 梁 0 了 志江 





-一 = 富 用 垩 二 蝶 准 共 一 





J3 电流 的 方向 


由 以 上 各 和 节 ， 我 们 知道 假使 一 根 遵 乏 ， 一 间 受 了 外 力 的 影响 〈 接 放电 池 的 十 
端 ) 而 荷 着 负电 ， 另 一 端 荷 着 正 电 ， 则 荷 负电 的 一 端 ， 因 篱 多余 了 电子 ， 其 电子 即 低 
遵 穆 而 流 至 缺少 电子 的 荷 正 电 人 一端 。 过 种 由 负极 至 正 杜 的 电子 流向 ， 即 是 实际 的 电流 
方向 ， 但 是 不 巧 得 很 ， 现 在 通论 的 电流 方向 ， 恰 和 过 实际 的 电流 方向 相反 。 通 闪 的 电 
流 方 向 ， 是 由 克 惜 上 相沿 至 今 。 故 称 需 了 名 惯 方 向 了 (Conventional Current) 。 
实际 时 正 的 电流 方向 是 从 负极 到 正极 ， 而 驾 惯 的 电流 方向 抒 是 由 正极 到 负极 
“。 那 未 ， 坊 什么 要 党 样 呢 ? 过 是 因 需 当初 作 电 子 学 咬 逮 没有 产生 ， 常 疯 篇 电池 的 正极 . 
(十 ) 是 高 电位 ， 负 极 是 低 电 位 ， 而 电 旋 的 方向 ， 双 必定 和 水 流 的 情形 相同 ， 水底 是 由 
高 水 位 流向 低 水 位 的 ， 那 未 电流 亦 必 由 高 电位 ( 邹 正极 ) 流 向 低 电 位 ( 序 负 极 )。 然 而 到 
现在 ， 电 子 学 就 产生 了 以 和 后， 我 们 知道 电 东 的 态 向 ， 是 从 负极 到 正极 的 ， 过 种 假定 的 
蓝 避 电 流 石 向 ， 中 然 我 们 明知 是 错 计 的 ， 照 理论 当然 应 该 籼 正 ， 不 过 相沿 到 现在 ， 分 
已 普 副 通用， 不论 是 扰 称 电 上 ， 腑 及 一 切 的 电学 上 上 ， 肖 常 都 冕 惯 了 ， 很 不 容易 改正 ? 
大 家 也 就 都 以 慷 避 方 向 来 指 电 菠 方向 。 好 在 从 正极 到 负极 好 比 是 左面 到 右面 ， 鱼 极 到 
正极 好 比 是 右面 到 左面 ， 反 正 电 流 是 不 息 循 表 流 动 的 ， 峙 蕉 实际 志学 上 的 解 焙 和 了 解 
” 普 钨 多 大 芒 研 。 不 过 我 们 须 得 认 明 电子 世 向 和 一 般 通 训 的 避 惯 电流 方向 是 相反 的 ， 
北 且 从 坟 一 节 起 ， 我 们 以 后 讲 电 瀛 方向 时 ， 亦 是 指正 极 到 负极 了 。 
电流 的 方向 饶 由 高 电位 的 正极 流向 低 电 位 的 负极 ( 驾 避 的 )， 则 电流 的 方向 党 
同时 亦 必 坊 指示 负极 及 正极 的 标的 ， 警 如 第 27 周 ， 有 电流 是 由 A 端 流 径 电阻 而 至 也 端 
， 旭 A 端 必 篇 正 标 ，B 端 必需 负极 。 


6 交流 志和 直流 志 


好 比 是 第 二 十 六 图， 假使 我 们 要 使 过 章 生 上 产生 电流 是 不 号 涂 要 把 遵 熏 的 
人 B 雨 端 接 -上 电池 ?就 可 。 可 是 你 有 没有 注意 到 电 访 的 方向 ? 午 流 是 不 是 炉 是 向 一 


人 二 





(2 全 一 直 











寡 几 垩 读 全 钵 


个 方向 流 ? 意思 印 是 从 正极 的 A 端 流向 负极 的 B 端 (加 
惯 方向 ) 。 此 种 下 变 方 向 的 电流 ， 我 们 称 做 下 直流 电流 
J(Direet Current 简 写 D.C.) 简称 直流 志 ， 但 是 漫 有 
种 电 流 ， 却 不 是 始 欧 向 同方 向 流 ， 那 就 是 我 们 现在 
所 要 对 的 交流 电流 。 假 定 说， 就 第 二 十 信 周 中 的 者 光 的 
A 端 改 接 电池 的 负极 ， 也 端 收 接 电 池 的 正极 ， 等 一 鹿 又 图 2 


读 ==- 








TV 


复 照 原来 的 样子 接 ， 把 痢 称 的 A 端 接 电 池 的 正 极 ，B 端 接 负极 ， 再 一 刻 又 复 相 反 的 接 “ 


。 过 样 交替 掉 换 ， 你 想 那 遵 称 中 的 电流 是 不 是 一 定 ， 亦 必 循 震 的 掉 换 流向 ; 一 刻 向 一 
个 方向 流 ， 另 一 鹿 就 向 相反 的 方向 流 ” 再 一 型 又 向 厌 求 的 方向 流 …… 


交流 电流 就 是 一 顺 一 反 释 换 流动 方向 的 一 种 电流 '。 
过 个 水 流 的 比 咏 和 交流 电流 情形 很 相同 。 像 第 
二 十 无 圆 傈 一 个 跟 简 ， 和 与 别 简 两 端 相连 的 是 一 环形 水 管 
; 作 和 项 水 流行 的 通路 ， 先 是 将 别 简 中 的 活 置 庆 中 国 ， 再 
将 活塞 的 担 柄 向 前 推进 ， 旭 连 认 担 栖 上 的 活塞 自 必 随 之 
本 2 ,向 前 推动 ， 而 水 管 中 的 水 受到 压力 后 ， 亦 必 向 着 一 个 方 
证 党 活塞 推 止 老头 不 和 合 ， 再 将 活塞 向 后 退 拉 ， 则 水 管 中 的 水 流 又 必 水 渐 减 弱 ， 
俊 活 塞 退 拉 过 中 关 点 后 ， 水 必 又 向 相反 方向 前 流 。 要 是 吉 样 不 断 的 将 活塞 向 前 问 后 推 
拉 ， 那 末 水 管 中 的 水 ， 就 好 像 遵 乏 中 交流 电流 -一样 ， 一 顺 二 反 的 不 移 流 动 着 。 
不 肖 ， 现 在 我 们 苍 知 道 交 流 电 流 是 释 换 流向 的 电 瀛 ， 而 对 认 交 流 电 法 电子 流 
动 的 正确 情形 ， 悉 怕 盘 不 够 透 微 瞿 解 。 关 从 过 一 点 ， 我 们 又 得 再 来 利用 一 下 幻想 ， 意 
思 舟 是 求 透 入 。 将 一 根 有 交流 电流 通过 的 道 委 ， 我 们 往 遵 穆 囊 看 ， 我 们 所 见 到 的 正和 
从 前 看 直流 电 在 遵 委 囊 流 过 一 襟 ， 在 遵 和 多 中 有 -一 大 车 的 电子 向 着 一 个 方向 流 。 但 是 ， 
不 ， 融 些 流动 的 电子 ， 王 不 橡 由 记 池 所 产生 的 直流 电 中 一 样 的 平均 ， 起 先 只 有 一 个 
《假定 是 一 个 ， 实 际 上 当然 有 雪 万 万 ) 电 子 向 前 流 ， 和 后 来 逐渐 的 一 个 ( 亦 是 假定 ) 二 个 三 





个 四 个 : 2 的 增加 起 来 向 前 落 ， 增 加 ， 租 加 ;增加 到 某 个 程度 假定 是 一 百 个 电子 以 
后 ? 漠 又 九 十 九 个 ， 九 于 从 个 ， 九 二 七 个 …… 的 逐渐 成 减少 下 来 ， 减 少 ， 减少 ， 沽 少 


色 没 有 电子 向 前 流 乱 止 。 不 旭 ， 过 时 流动 的 电子 数目 只是 由 小 坎 大 而 再 降 篇 雳 ， 可 是 
电子 流动 的 方向 却 还 是 - 样 没有 改 叙 ; 等 _ 刻 电 子 又 个 二 个 三 个 的 还 渐 境 加 到 一 百 


个 ， 再 逐 半 九 十 九 个 九 十 及 个 九 十 七 个 的 减少 下 来 到 没有 电子 病 动 。 咀 ! 不 过 过 次 流 : 


副 的 电子 数 中 和 前 灾 一 样 的 减 可 是 流向 改 释 了 ， 却 向 疹 相 反 的 方向 流 ; 另 一 列 义 吉 
样 逐 淅 的 增加 起 来 ， 境 加 到 最 大 数目 以 和 后， 又 复 肖 浙 的 减少 下 来 ， 向 眷 原 永 的 方向 流 
再 一 刻 电 子 又 是 过 样 自 雳 增 至 最 大 ， 1 : 向着 相反 的 方向 流 ， 又 一 歼 电 子玉 


由 此 ; 我 个 可 忽 道 交流 下 流 ， 不 惟 是 掉 昌 流向 ,而 流 副 的 电 计 散 即 电 沪 的 
站 度 亦 在 区 更 :， | 交游 电流 了 CAlternating Current 简 筑 法 .CC.) 简 夭 交 流 电 ， 


三 十 诗作 尿 人 入。 nn 19， 





现在 我 想 你 _. 定 有 些 明 睦 交 流 电 流 的 意义 了 ， 





5 进 术 5 0 SR 2 
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人 





向 右 推 拉 ， 党 时 在 过 张 长 休 的 白 纸 上 ， 即 有 被 那 梳 


-= 三 意 用 业 村 妊 锥 旋 三 = 
是 电流 区 度 初 自 雾 值 增加 到 最 大 值 ， 再 降 到 雳 ， 过 样 的 向 一 个 方向 流 和 后 ， 挤 换 流向 ， 


再 自 雾 值 过 点 升 至 最 天数， 再 降 需 零 ， 复 掉 换 流向 ， 又 班 至 最 天 数 ， 复 降 篇 雾 ， 再 易 
向 循 柬 不 和 一 敬一 爸 的 电流 。 











我 们 又 称 交 
流 生 的 某 一 个 流向 篇 
『 正 了 ， 相 反 的 流向 乱 『 负 J。 

再 比 咏 将 第 二 十 九 图 的 环 状 水 管 改 如 第 三 
十 图 所 示 ， 在 水 管 的 中 间 加 一 个 活 知 ， 活 知 的 一 端 
固着 一 指针 ， 当 活塞 向 左 推动 上 时， 水 管 中 的 水 即 秆 
昕 使 流动 ， 而 活 知 受到 水 的 压力 后 ， 违 於 活 天 上 的 
各 针 ， 自 站 入 向 右面 ， 如 第 三 十 一 圆 甲 所 示 “。 直 到 
活塞 推 至 左 端 部 明 处 合 ， 再 将 活塞 向 右 拉 回 至 原 
的 中 点 ， 水 流 减 弱 ， 此 时 指 斜 不 必 回 向 中 必 ， 堵 将 
活塞 再 和 贡 毯 相 反 地 向 右 拉 至 右 端 部 纯 碟 ， 指 对 自 必 
如 第 三 十 一 圆 乙 所 示 ， 反 身 往 基 左面， 再 将 活塞 向 
左 推 回 至 中 同 ， 指针 自 必 又 回 向 中 必 。 要 是 不 断交 
将 活塞 向 左 向 右 推拉 ， 指 针 亦 自 必 答 征 不 息 ， 向 怕 
复 回 向 中 必 ， 再 向 左 ， 复 回 向 中 心 ， 再 向 右 仿 俐 。 
再 假定 味 : 我 们 在 指针 的 引 上 ， 竖 直 森 住 一 枝 笔 ， 厂 
再 在 笔 显 的 下 面 放 着 一 长 条 自 钨 ， 将 白 纸 速度 很 在 R 
均 的 慢 慢 向 前 推 ， 同 时 将 活塞 亦 速度 很 平均 的 向 在 


墅 肆 在 指针 盟 上 的 笔 所 划 出 来 的 一休 一 曲 一 则 的 曲 
烙 〈 昂 第 三 十 二 图 ) 。 





人 





= 二 富 用 业 读 党 锥 医 三 三 = 


过 上 面 所 比 咏 的 水 流 情形 ， 和 交流 电流 的 情 + 
形 可 以 冕 完全 一 灿 。 上 面 所 划 出 来 表示 水 流 歼 化 情形 甲 。 


的 曲 乏 ， 亦 正和 我 们 用 来 表示 交流 电流 人 释 化 情形 的 曲 于。 入 十 主 尖 放流 
粮 ， 完 至 一 楼 。 

表示 交流 电流 的 曲 称 如 第 三 十 三 加 两 所 示 ，， 
它 和 第 三 十 二 图 所 表示 的 曲 稳 ,不 同 的 地 方 ， 不 过 一 
个 是 直 的 ， 一 个 是 横 的 。 直 和 线 O - OO， 代表 电流 的 雪 
点 ， 直 迷 上 面 的 曲 乏 ， 就 代表 电子 在 一 个 向 的 流动 ， :| | 
假定 是 正 ， 直 稼 下 面 的 曲 义 ， 代 表 电 子 在 相反 方向 的 再 。 
流动 ， 候 定 是 负 。 左 面 一 格 一 格 的 重 直 粮 是 表示 电流 


的 强度 即 电流 值 。 (未 完 ) 轩 





已 ”县 动 直流 电 法 
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(1HD 117L7G 交 直流 单 管 机 

Cl， 3 一 30uuyfa, 衬 可 糙 。 

C: Ci Ge .1ufa, 200V， 纸 质 
固定 。 

Cs Ce 140 ujfa 可 等 

G5 .00025 ufa 云母 固定 。 

C7 8ufa, 200VY， 电 糊 。 

Cs 40ufa， 200V， 电 糊 St 

RI1 2meg, 工 W? 矶 蛙 。 

及 > lmeg, 到 双 ) 联 偶 @ 

Bs 1508 到 W ， 秽 质 。 

R4。100008, 巧 冯 ) 碳 和 质 。 

JiJ2zJ:Js 接 稼 柱 四 只 

I 长 短波 舟 较 “一 套 


AL7L76G7 


了 人 简 金 属 ”一 付 
木 箱 底 壳 ”一 付 
从 脚 业 座 ”一 只 
电源 入 一 根 


度 稻 一 只 
接 稼 等 不 烈 。 委 


这 十 省 六 洗 份 

















=== 二 帘 用 垩 二 玫 锥 计 三 == 


范 恩 志 榭 之 娄 钵 雇用 


范 恩 电 稿 〈 玛 ien Bridge) 在 通讯 工程 上 ， 实 际 上 已 是 二 种 了 过 时 汪 的 西 
”但 是 直到 现任 ， 却 还 彼 遗留 在 实验 宣讲 ， 扎 得 在 去 年 吧 ， 美国 厂商 也 有 把 由 应 


。 用 於 商业 方面 ， 而 业余 工作 上 探 用 过 种 原理 而 造 出 的 器 械 _， 芭 共 有 『 外 差 温 波 器 J 
(Hetrofil)， 关 於 过 种 用 以 消除 外 差 作用 的 成 理 过 率 滤 波 器 ， 在 扰 称 电 巡 刊 第 十 九 期 
。 上 已 经 有 过 说 和 的 介绍 ， 吉 庄原 二 浆 述 的 必要 ! 





目下 我 们 所 要 讨论 的 ， 就 是 把 帼 应 用 页 简单 的 成 音 振 谢 器 ” 冷 
志 路 中 ; 信 得 用 以 杰 验 于 请 放 大 器 以 及 其 他 钴 世 的 业 你 用 这 vv 
， 途 。 至 认 关 种 电 榴 详 物 工作 情形 ， 过 守 不 再 解释 起 “ 汶 
| 


图 一 所 示 ， 就 是 范 恩 电 桥 的 基本 包 路 ， CC 交 汪 
。 泥 的 硼 积 原 极 简单 ， 可 是 如 果 了 予以 极 微 的 改动 ， 
“ 喜 得 用 於 外 差 作用 的 减 旭 ， 振 温 过 李 的 选单 ， 各 骑 入 且 当 交 人 
得 的 分 析 ， 遇 这 的 测量 ， 储 电量 的 测量 以 及 储 电 Ri 9 
器 功率 因数 (Powerfactor) 的 测量 等 。 .不 过 ” 相 
疼 


导 


者 有 册 请 参阅 R. W. Woodward: “Hetrofilan aid to 


”Selecticity* 载 於 ;939 年 九 月 份 的 QST 月 刊 ) ， 稚 不 过 我 个 胃 举 一 


要 训 清 邮 是 一 种 了 有 具有 类 刍 愤 择 特性 的 选择 网 了 (a Selective Detwork with a Sharp 


Selecticity Cbaracteristic) 而 已 "图 二 就 是 范 恩 电 攀 的 标准 选择 特性 ， 


普通 探 用 到 种 电 橘 电路 的 上 时候 ， 大 多 是 用 一 些 压 堪 或 一 莫 纳 地 (Wagner 
ground 即 平衡 散 刘 储 电量 的 中 心地 移 ， 甚 工作 情形 请 见 : 吾 . Peuder: 也 lectrical: 


了 Engineers Handbook. vol.5.1 -24 或 Hemny: The Radio Bngineering 百 and= 
book. P. 225 一 226) 以 奥 地 面 相 平衡 。 图 三 电路 朗 篇 其 等 价 汪 联 T 式 移 ( 见 Tuttle 


“Briged-T and Parrallel-Tnull circeuits for meaesurmennts at 人 Radio Freduencieg 


,六 锥 1940 年 月份 的 Proc. I.R. BE.)， 其 输 太 及 输出 ， 均 用 同 _ 地 穆 ， 故 使 用 极 便 


图 一 所 示 的 电 柱 ， 可 同时 釉 动 两 电阻 器 Rs 及 R4 以 笛 节 之 ”或 同时 攀 动 C; 及 C? 以 


。 戎 节 之 。 至 等 价 北 联 T 式 网 旭 可 同时 伙 动 三 


浊 
sd- 





| 


R5 Re 
。 同 轴 电阻 器 RsReRv 或 三 同 轴 储 电器 CaC4C， 1 5 
” 几 绸 节 之 。 琢 图 一 电路 中 之 Ri 一 2R2O 54 加 
、 


Cs 而 同 轴 电 青 器 RsR4 又 需 同 值 者 ， 即 可 利 3 
用 下 列 简单 公式 以 算出 其 互 消 点 (Null Po-。 | 汉 
vint) 的 遇 李 : 共 2 











= 富有 登 屡 理 杀 诗 = 


1 二 和 6 
八 坊 图 主 所 示 之 站 联 工 式 网 ， 而 C?= Ci 玫 0: 及 Res=Ri= 一 2Ry 蛙 ， 旭 其 计算 过 率 之 公 
式 7 党 篇 f 工 
27 R5bs 
”成 香 振 漫 器 利用 范 因 电 栖 或 其 等 价 北 联 工 式 网 以 作 寻 择 回 输 焕 《〈Selective 
了 eedqback network ) 者 ， 在 商品 恤 造 上 ， 鞭 已 属 见 不 鲜 ( 昂 : 瓦 .也 .Scott: “AneW 
type of Selective network 巡 Some abplications， 载 庆 1988 年 二 月 份 Proc， 
I.R . 卫 .) 。 就 实际 来 锅 ， 过 种 振 汶 器 延 是 一 种 正 鱼 回 幅 ， 生 具 的 放 天 器 而 已 。 在 任何 
遇 率 上 都 有 正 性 回 略 ， 但 春 减 回 昼 (Degeneratire Feedbaek) 却 把 过 种 正 性 回 内 子 以 
人 
利用 范 恩 电 橘 或 其 等 价 T 多 以 得 奏 减 回 办 的 成 香 振 淮 器 ， 洪 优点 束 较 普通 外 差 及 
1 成 得 振 温 器 坊 多 ”外 差 振 漫 器 需要 南 多 的 里 空 管 和 电路 氏 C 振 沉 器 又 需要 一 钱 世 
黎 团 及 - 极 大 储 筷 器 以 便 校 至 成 理 过 率 ， 所 以 过 这 的 楼 副 乃 是 添 步 的 而 不 是 运 和 勒 的 。 
至 讼 范 斩 电 桥 振 汐 器 的 楼 造 ， 动 极 简 音 ， 仅 须 一 枚 置 空 管 ， 可 以 电阻 作 运 和 纺 的 调节 ; 
而 以 出 又 扰 副 波 一 一 过 是 因 息 衰减 网 之 尖 钥 蛙 性 曲 乏 的 称 故 。 
疼 四 A 便 是 探 用 北 联 式 T 网 的 简 埋 插 eus 
温 器 。 图 四 也 则 乱 利 用 范 恩 电 桥 和 一 枚 爸 压 器 
- 竹 成 的 选择 罗 。 在 和 后 者 电路 中 ， 也 可 用 一 厂 外 - 
差 滤波 器 了 作 篱 电 格 。 不 论 在 那 种 电路 中 ， 正 R 
性 回 办 均 傈 得 自 1:3 溉 压 器 证 其 机 标志 路 
乱 低 煌 阻 端 。 回 授 力 由 队 极 电阻 器 Rs 子 以 控制 “” 
o Re 雨 灿 的 一 枚 偿 路 储 电 器 足 使 振兴 器 产生 各 ”(A) 
种 不 同 的 泥 亏 (Gurgling Sounds)), 所 以 是 可 
己 省 去 不 用 的 。 过 征 振 漫 器 可 用 上 述 任 - 方法 
” 届 节 之 。 如 果 回 输 过 大 ， 可 用 一 移 500 欧姆 
的 电阻 器 Rs 串联 大 机 极 入 接 中 。 
图 四 A 电路 的 优 由 就 是 值 需 一 枚 不 价 
的 释 压 器 ， 不 过 ， 幅 的 缺 憾 却 需 要 一 三 还 电 
阻 器 ; 但 却 可 以 用 人 电 器 调节 或 用 若干 回 略 电 
路 而 以 开关 管理 侣 得 各 种 不 同 的 固定 过 率 。 图 
四 忆 电 路 的 优点 是 牙 用 一 公 连 电阻 器 ， 故 调和 区 
标 便 ， 但 其 缺 憾 则 是 需要 两 枚 释 压 器 。 
不 过， 我 们 臣 要 利用 移 三 标 管 第 二 部 。 人 
纷呈 和 的 和 原 ， 阳 可 天 得 180 让 僧人 站 凡 用。 这 样 一 弯 六 就 可 以 省， 
区 一 枚 释 压 器 ， 使 费用 和 地 位 都 小 了 ”人 通 ， 在昌 各 许 合作 起 相生 的 二 回 入 电 历 
”必须 礁 成 180 度 的 机 相 * 1 
二 二 村 站 记 俯 ， 二 




















( 李 五 麟 ) 
『 婚 ! 我 要 摘 一 焦 钱 」。 账 然 小 英 已 是 二 七 六 的 人 了 ， 可 是 他 仍 益 是 像 个 小 孩 似 的 说 起 话 来 
时 于 的 < 靶 半 下 员外 总 是 ， 仙 下 喇 于 布 有 剖 的 了 于 不 呈 和 代入 乔 他 于 入 的 风色 ， 好 优 
想 从 全 瑟 普 哈 上 的 科 歼 中 县 狼 些 


詹 
IO 
这 机 估 才 十 划 针 天 看 。 用 了 蓉 上 代 的 由 可， 县 天 从 卫 主 了 锌 汪 史 得 部 生 了 负 全 ， 我 时 
》 一 多 只 
的 员 的 不是 一生 了 加山 天 直 庆 办 人 和 归 天 电大 钱 ， 中 不 多 
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美的 哄 得 更 高 了 ， 天 到 得 更 低 了 ,两 片 员 夺 不 规划 的 在 拓 昌 凑 ， 好像 是 蝴 哺 的 讽 些 基 许 。 

人 不 敢 肢 息 。 
于 真 倒 夫 母亲 似乎 有 一 肚子 气 似 的 ， 和 打 破 了 沉静 的 空气 ， 渔 询 不 休 的 说 后 … 我 二 出 
去 就 有 人 向 我 半 镶 。 只 天 到 麦 及 天 昌 玉 2 风 盟 出 由 天 如 浊 收 房 用 的 。 果然 ， 八 图 麻将 就 裁 了 一 百 
下 必 几 的 大 民 外 < 本 2 本 请 J 她 越 想 越 气 ， 越 充 越 多 
尤其 是 你 。 “六 不 要 写 此 朗 抽 导 禹 “ 枯 克 员 宽 苦 放 思考“ 炎 页 本 六 我 。 且 去 拉 税 你 款 癌 我 
要 线 ， ) 体 给 你 自 已， 交 下 ,直下 w 郴 训 ， 抽 有 履 内 的 克 这 和 全 党 「 难 
昌国 的 站 同人 二 和 窗 楼 也 被 你 的 烙 丛 丹 焦 了 尖 


还 有 间 灾 倚 表 时 名 也 订 了 三 三 四 份 。 
”在 床 天 堆 了 一 大 瞧 。 1 我 有 二 电台 过 人 
三 个 三 翻 ， 和 后 来 吃 机 





下 整整 
全 人 你 靶 出 一 架 ?》 我 看 你 将 
国光 仿生 全 站 竺 宇 汪 大 且 坟 得 让 加 2 若 不 是 电话 打 断 了 部 的话 ， 她 少 不 得 还 要 把 小 英 
全 二 和 让 总 尖 太太 条 采光 ， 说 是 三 缺 一 吓 好 快 点 动身 ， 母 
mm 弄 9》 
屋 作 只 电 下 小 放 一 俏 人 和 和 一直 可 上 的 除雪 ! 但 是 一 请 兄 ， 那 话 简 似 乎 是 在 发 光 ， 光 辉 赶 走 
了 险 去， 小 英 双 拿 起 了 话 简 发 起 了 沽 了 来 了 ， 只 膨 简 才 能 理 角 她 ”安奈 她 * 儿 定好 唯一 的 好 有 
友 ”但 是 币 是 万 司 刁 的 ， 立 在 那儿 动 也 不 动 一 
路 也 汉 想 到 ， 母 杀 在 那天 晚上 局 了 钱 ， 第 二 天 幸运 的 小 英 的 身边 已 霸 戎 一 只 钴 了 ，- 只 美 肆 
要 基 的 和 交 信人 让 二 册 ， 但 是 大 只 可 儿 的 元 入 蒜 在 从 尾 区 的 站 了 ， 怠 基 全 
2? 志 
当然 ， 小 英 非常 的 受 蓄 他 过 只 银 过 的 新 表 ， 扰 痊 小 英 是 丽 去 ， 在 家 ， 读 叫 或 是 卉 优 镍 志 ， 他 
人 分 崛 的 ， 他 更 币 常 使 怨 和 天 文 训 的 标准 锁 对 蛙 ， 和 也 能 忠 攻 性 职 ， 关 天 以 来 ， 一 分 也 


未 时 遇 共管 可 不 午 了 起 先 关 进 忆 全 是 他 自己 训 阳 长 做 ,以 天 季 钨 力 的 克 了 蝇 ,可 是 

钙 生 二 和 仍 在 走 若 > 论 且 好 像 是 叙 子 很 高 的 娄 似 的 ， 心 腑 志 示 的 跌 着 》 旺 寺 很 全 
四 一 天 要 快 权 无 何 镜 瑚 ， 你 看 看 有 基 床 毛 痪 上 ? 小 英 到 一 家 钳 朱 商 店 归于 修理 技师 党 
扩印 反 要 放 在 和 芝 光 一 失 。 * 用 小 刀 冯 并 了 邮 的 腹部 ， 用 放大 侯 仔 组 的 而 查 着 s 牛 歼 才 褒 

3 天 是 芝 【 定 大 影响， 尖 二 人 了 破 生 并 答 路 」 了 ， 所 以 地 得 读 ， 换 一 可 六 的 能 夺 了 3 

可 是 愉 全 是 下 能 近 有 志 有 碰 的 地 方 要 则 … 

?全 二 生 工 程 他 何 ， 工 区 个 。 玫 庆 大 坟 作 痢 ,人 全 四 由 不 名 的 贡 

站 > 

有 Ne 放 记 

癸 j 言 中 
开关 各 活 民 只 时 的 不是 % 只 有 县 吕 得 二 一 分 的 订 色 ， 有 圭 姑 利他 旨 :上 小 英 
?人 咕 只 是 于 的 隔 逢 下 我 虹 电 esiesser 


二 党 
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探 子 前 卖 曲 最 受 业 饼 者 爱戴 的 『 钴 各 电 精 华 月 刊 1 ， 纯 震 一 本 业余 化 
的 刊物 ， 当 然 径 济 十 二 万 修 的 单 海 ， 又 卡 在 百 物 飞涨 之 中 ， 乐 得 已 就 此 和 暂行 停刊 ， 然 
是 做 探 子 天 赋 一 对 耳目 ， 实 在 是 下 英雄 争 用 武之 地 了 ! 哈 ! 但 是 膨 来 也 很 幸运 ， 现 低 
x 君 介 绍 ， 双 被 炉 者 先生 所 探 钠 ， 莹 我 去 『 业 父 情 银耳 狠 逢 能 在 『 害 电 上 了 和 与 各 位 见面 ， 
;， 里 明 高 由 莫 名 ! 所 以 探 子 今后 当 利用 开 天 赋 耳目 J 了 乡 道 最 新 颖 业 作 痊 息 ， 供 输 各 位 
许 者 ， 以 表示 琛 子 一 吕 小 意思 。 

业 条 资格 I.A.R.A.C. 需 锯 别 会 员 之 餐 格 ， 特 将 会 员 牙 需 六 级 ， 冰 需 纸 
过 考试 而 决定 之 ， 考 页 日 期 未 定 ， 考 醋 员 有 XU8PL XUSHV XU8JW 。 

第 一 级 : 凡 收 划 电 台 主 人 及 光 优 乏 电 有 奥 趣 者 ， 薄 可 不 经 台 任 何 考试 。 

.第 二 航 : 仅 能 工作 认 发 话 电 训 之 会 员 ， 可 不 经 考试 。 

第 三 级 : 能 在 一 分 钳 内 收发 五 字 ， 薄 须 噬 过 关於 简易 技术 上 之 考试 。 

第 四 级 : 能 收发 七 字 ， 兹 须 经 过 通 中 之 考试 。 

第 五 级 : 能 收发 十 字 ， 混 经 温 较 闪 之 考试 。 

第 六 航 : 能 收发 十 五 字 ， 兹 能 经 过 标准 美国 业 从 考试 。 

业 丛 法 典 1. 业余 家 是 最 有 幅 貌 的 。 ”2. 业余 家 是 最 忠实 的 。 

3, 业余 家 是 向 前 进步 的 。 “4. 业余 家 昆 相 友爱 的 。 
5. 业余 家 技能 是 下 衡 的 。 6. 业余 家 是 爱国 的 。 

大 中 华 民国 的 业 饼 者 当 每 日 大 省 吾 身 111 

2QOJM ,本 境 业 父 的 活 跟 ， 大 动 而 特 动 ，20M 内 探 子 聆 到 让 有 : XU8PL 
8MKE 8LCO "COCL 8MG 8YY 8MB 8PC 8YL 8DC 80M :8GG 8RA 8SPA 8SZ 
8JZ 8JT 8JS 8ZC 38HY 80K 8YS 8YM 8GR 8CH5YG， 其 他 非 咱们 灶具 者 及 
不 常 『 出 现 J 者 未 列 入 。 
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-一 一 一 窜 用 亚 旋 玫 锥 苇 === 
全 月 采 己 类: 从 


“ ， 


”Bther ( 柄 ) 是 一 种 香味 搂 鼻 的 化 学 物 ， 几 能 使 人 陶醉 或 迷 醇 ， 不 过 ， 了 ther 
在 钴 称 电学 上 将 恤 译 成 了 以太: 去 代表 传 静 乱 短 电波 的 一 种 不 可 思 散 的 媒介 愧 ， 不 过 
以 行者 偏见 而 言 ， 和 何以 主 成 酸 坑 用， 各 位 不 信 请 认 每 晚 开 短 波 楼 试 瑰 20 米 业余 波段 ? 
: 守 面 除 有 许多 久 并 大 名 的 老 先 生 〈OXID) 外 ， 从 有 闸 多 对 宁 我 我 姐姐 妹妹 的 许多 小 姐 
YL) 电 癌 ， 她 何 的 声 划 都 是 卫 吴 喇 锋 脆 J 工 檀 香 柚 槛 汪 似 的 ， 电 力也 相当 强大 ， 近 
“日 行 者 特 遗 小 狂 猛 们 四 出 搜 改 情 弛 ， 考 蒙 各 小 姐 和 老 先生 不 泰 ， 旭 芒 者 眼福 不 浇 ， 靖 
拭目以待 吧 ! 
可 是 ， 不 幸 得 很 ， 在 上 海 夏季 态 行 的 臭虫 (Bugs) ， 最 近 居 然则 欠 入 了 钴 各 
“- 电 界 ， 各 种 僚 伙 (Rig ) 的 柬 (Head ) 都 不 喝 给 他 吸 了 许多 血 去 : 行者 不 敬 ， 特 再 遗 三 
” 世 六 千 小 徒 出 外 探访 ; 据 云 臭虫 万 『 Bugs | 之 译 意 ;在 锈 乏 电学 上 凡 仿 伙 有 病 均 称 
上 
过 一 个 咕 头 而 已 。 
富 至 此 ， 行 者 斤 声 往 Washington wolleze_ 行 以 求 深造 ” 驶 得 Old 3 .01d 4 
2 钳 淡 百出 ， 不 过 人 Washington college 所 攻 著 者 ， 紫 非 钨 绿 电 学 ， 其 实 过 不 过 双 是 
一 个 W.C. 的 Blood_ head 而已， 是 意 妇 何 ? 请 君 用 测 ! 
Best 73 在 发 『 了 疯 J 楼 中 是 胡 需 不 知 所 措 时 的 一 个 普通 息 物 ”人 敬 税 对 方 上 渴 
到 高 照 」， 最 近 XU8WW 因 偶 将 和 tal 一 小 片 落 庆 地上， 兹 未 破 降 而 仍 得 派 温 如 故 
“，， 野 可 计 Best731 行者 并 之 ， 亦 以 乱 妙 者 妙 也 ; 若 以 和 tal 跌落 地 上 不 碎 一 吓 代 表 
Best73 吴 -Blood head 。 
Best 73 及 88 琢 乎 是 每 只 火腿 所 耳濡目染 ， 不 足 篇 奇 的 。 XU8DT 特 创 一 161 
二 双料 货 囊 物 ， 闻 此 亦 已 呈请 害 业 部 上 自我 专利 J 。 
在 太 窒 中 除 许 多 老 先 生 小 姐 外 ， , 街 有 苦 太 中 郑 太 第 产生 , 行 着 在 此 不 所 多 脂 
，， 据 请 各 火腿 们 发 表 了 各 我 传记 了 ， 否 则 行者 将 越 租 代 应 。 
所 小 锈 独 们 地 告 : 最 近 太空 中 有 Snow 到 hite (白雪 公主 ) 选 举 ， 候 导 入 芒 
“和 肆 甚 烈 ， 但 不 知 放 死 锥 手 ? ， 六 省 
。 火腿 何 的 呼号 ,往往 用 英 字 母 需 代 表 ; 例 如 XU8YL,XU 代 表 中 国 ,8 代表 区域 
本 行者 以 篇 
， 不然， 火腿 们 都 是 友善 的 ， 中 偶 有 衙 突 ， 火 眶 个 绚 不 致 了 当 仁 不 访 由 弄 。 车 谓 英 文字 
二 4 有 十 六 个 ,能 匆 成 3P*= 26 x 25 = 650 种 不 同 的 小 组 :行者 以 各 wePu sePa zept 
ee 26P26， 如 此 排 烈 所 得 ， 行 者 中 来 算 过 ， 亦 如 非 侈 中 国 四 竟 艺 人 霉 On Air 或 
训 数 目 像 行者 『 了 汗毛 了 一 样 多 ， 过 些 数目 ， 已 足够 应 付 。 就 此 带 住 ， , 水 再 多 窟 ， 
em ! 





有 














富有 几 垩 伟 孝 锥 讨 三 三 = 


由 作品 谈 到 作家 (Wi 








芭 对 


十 月 以 来 所 谈 到 作家 ， 列 名 者 已 有 四 十 位 ， 本 来 也 可 暂 告 一 段落 了 ， 可 是 事 
实 上 却 不 尤 许 搁 笔 。 不 老 得 很 ， 以 前 的 两 位 ( 靠 零 君 和 芮 空子 君 ) 都 居 豚 出 马 ， 更 将 过 
千斤 重担 移 到 笔者 的 再 上 来 ， 可 是 笔者 文字 拙劣 ， 担 笔 时 重 可 千 锡 ， 舞 文 弄 墨 ， 这 不 
如 前 南 位 之 佳 。 但 是 眠 乱 推 芯 之 法 ， 惟 有 勉 力 从 事 ， 好 在 各 位 作家 都 有 宰相 之 量 (个 


. 个 肚 彭 好 捞 船 ) > 继 然 不 惯 开 罪 ， 想 也 不 致 面 加 申 乓 。 


江 之 着 本 读 上 似乎 伪 未 载 晕 江 君 的 佳作 ;三 中 电 了 上 中 有 而 介 数 不 多 ， 但 
是 战 前 中 央 志 吉 出 版 的 『 然 绿 电 杂 钛 」 却 常 有 发 表 ， 内 容 是 属於 理 瑜 方面 的 ， 小 且 比 ， 
较 高 次， 适合 程度 以 高 的 访 者 。 江 君 腹 藏 高 埠 ， 才 学 其 富 ， 所 发 表 者 仅 千 一 而 已 。 

员 擒 元 久 前 是 中 国 钴 乏 电 的 罚 辑 ， 车 者 中 天 访 过 吴 君 大 作 的 一 定 不 少 ， 
。 吴 君 大 作 亦 以 理论 方面 坊 多 ， 有 若干 译文 ， 姜 笔 醋 坟 生动 " 藉 老 夫子 (大 调 ) 每 册 生 
者 芋 及 翻译 书籍 时 ， 必 对 吴 君 咒 扬 不 止 。 异 乎 近来 久 庆 了 。 

杜 广 薄 杜 阁 篇 一 业余 家 ， 天 作 交 得 昆 面 ， 近 企 年 素 受 [优生 电 月 刊 ] 《以 
前 是 牢 月 刊 ) 之 请 始 得 常 有 安 著 发 表 ， 内 容 都 垮 稻 落 ， 下 家 庭 灌 否 条 长 篇 一 文思 
篱 不 可 多 得 的 佳作 。 

汪 洋 此 君 的 作品 与 和 不 同 ， 专 渝 一 切 雾 件 的 构造 要 旨 积 自 灿 的 试验 等 ， 
如 本 共 一 容 上 所 载 的 三 电 助 扬声器 构造 大 意 J 一 文 朗 其 一 例 。 近 来 汪 君 大 作 踪 不 再 见 ， 
; 但 是 有 疯 往 赛 君 的 作品 与 之 黎 迁 相对， 正 有 同 工 要 曲 之 妙 。 

金 故 罗 E 这 在 八 九 年 前 ， 笔 者 已 访 得 金 君 大 作 ， 足 见 金 君 胜 史 之 入， 但 佳 著 ， 
颇 少 ， 交 得 一 见 ， 五 六 年 前 金 君 努 力 从 业余 事业 ， 和 孜孜 不 俊 ， 本 苇 十 沁 念 特刊 所 载 
金 咎 『 十 年 来 业余 钴 乏 电 界 J 一 文 并 后尘 吾 国 业余 情况 当 有 一 秽 感 也 。 汪 

重 ” 之 此 省 改 史 也 很 入 了 ， 作 品 也 相当 的 多 ， 本 读 和 [中 电 上 都 常 有 发 表 、 
;内容 以 理 渝 方面 较 多 。 此 君 原 居 汉 口 ， 不 知 近 观 若 何 ， 未 下 有 机 会 再 车 佳作 否 2 

傅 子 夷 命 君 除 钨 乏 电 方面 之 著作 外 ， 其 他 著 浊 亦 甚 多， 所 以 路 非 此 道中 人 
; 亦 常 知 俞 君 大 名 。 老 前 恰 之 名 俞 君 可 当 之 然 愧 。 会 看 近年 来 挤 泰 一 名 ， 悉 力 致力 放 
小 学 数 育 ， 此 种 精神 ， 宣 篇 各 等 最 值得 傣 佩 之 才 率 。 

胡 _ 杜 正如 办 要 湖 剑 全 情 民 者 一般 ， 局 郑 贱 太一 笔者 所 烙 爷 的 先进 。 散 
君 作品 不 膨 实验 或 理论 均 佳 。 试 冕 三 中 电 二 一 郊 十 九 期 之 收 簿 机 征文 = 胡 君 以 58，55 ， 


7 和 :80 四 管 完 成 一 有 高 放 ， 释 波 ， 虽 丰 自动 瑚 量 制 "第 二 检 波 ， 强 放 ， 至 流 等 七 
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-一 
宣 用 业 读 馈 维 旋 三 = 王 = 
重工 作 之 起 外 差 机 。 此 事 非 但 在 十 年 前 用 老式 昌 从 管 有 所 困 闪 ， 邹 今日 探 用 同 数 新 式 
轩 空 管 而 欲 完 成 同样 工作 ， 亦 杂 以 做 置 也 。 

胡 润 桐 胡 君 佳 著 亦 属於 理论 方面 者 ， ， 超 外 差 式 接收 杰克 所 擅长 。 。 手 著 单行 
本 书籍 颇 多 。 除 无 乏 电 更 精 研 从 阔 电 池 之 叙 造 。 

阴 克 化 琢 君 大 作 师 多 藉 匈 乏 电 腰 史 方面 的 评述 ， 其 宏 著 了 钴 乏 电 考 试 癌 题 
解答 了 一 书 ， 纸 乏 电 和 从业 员 天 有 人 手 一 册 之 威 ， 业 余 者 备 有 的 也 不 少 。 由 撰 书 序 文 上 
可 知 骆 君 往 著 时 年 仅 二 十 又 二 ， 但 笔者 不 久 亦 将 过 此 年 齿 ， 自 癌 毫 扰 建 网 ， 较 旗 孙 铬 
， 不 胶 摇 刁 。 


高 夷 各 高 君 著作 历史 亦 信 ， 大 作 以 新 型 而 比较 复杂 的 实验 居多 ， 租 当 发 表 
和 后 仿 著者 甚 浴 ， 实 有 『 雾 件 趴 混 演 卫 ( 仿 纸 贵 洛阳 之 意 ) 之 感 。 

唐 冠 雁 唐 君 原 傈 一 落 名 业余 家 ， 近 年 来 在 三 中 电 ] 发 表 之 理论 佳作 颇 多 ， 
有 一 部 且 保 其 他 芷 计 直上 所 不 易 壳 得 者 ， 红 足 珍贵 。 

肩 言 林 读 以 前 全 发 表 允 不 少 此 君 的 大作， 内 容 往 重 庆 测 晶 方面 。『 指 南 
全 记 表 了 -_ 文 净 足 可 动 -时 ， 芯 僵 开 庆 自 名 生 志 之 改 浊 生 文字 在 本 让 共 粉 发 表 者 ， 黄 
不 以 此 区 篇 管 始 ， 闻 此 君 近 已 组 线 一 电化 害 验 室 ， 笔 者 预 祝 光芒 万 丈 。 


范 凤 源 范 君 大 名 早已 震 入 耳 喜 ， 赋 容 多 壕 ， 不 论 知 篇 文字 及 单行 本 书籍 ， 
范 君 所 著者 篱 数 之 多 ， 在 本 文 所 列 各 位 中 足以 首屈一指 。 数 理化 电学 以 及 钴 称 电学， 
范 君 性 不 十 作 般 武 袭 件 件 精通 。 先 淮 三 字 ， 范 君 其 受 之 锛 愧 妖 。 


潘 仁 荣 潘 君 由 笔者 有 同乡 之 填 ， 和 需 人 和 落 可 坷 ， 历 任 本 读 主 塌 站 三 中 电 
辕 辑 ， 手 著 『 实用 钴 乏 电 读本 」 一 书 ， 使 初音 者 获 丛 非 浅 。 其 作品 可 称 『 花色 繁多 
本 ， 审 有 险 理 论 高 深 诊 浇 ， 靡 不 次 人 备 ， 是 忆 不 渝 攻 者 程度 深 汪 ， 英 不 受 其 加 惠 。 


许 光 字 花 君 所 著 侍 傈 注重 原理 的 理 葵 作品 ， 站 日 专 注意 认 深 研一 个 题材 。 
花 君 大 作 中 常用 到 微 积 俱 和 微分 方程 等 数学 ， 所 以 通 合 长 有 过 高 数学 程度 的 著者 。 


笋 心 内 瑶 君 主持 [中 电 」 三 四 五 答 的 粮 务 ， 当 时 确 使 气象 连 勃 ， 内 容 新 型 
进取 ， 故 陈 隐 测 老夫 子 常 喇 笔 者 谓 此 傈 三 中 电 」 之 黄金 时 代 ， 净 已 四 内 再 住 。 瑶 君 佳 
作 芒 者 当 已 熟 车 千 篇 ， 内 容 除 理论 方面 外 ， 更 有 如 『 航 空 逢 季 电 了 ，『 死 光 了 ，『 死 
声 了 ，『 宇 宙 稼 」，『 光波 电 话 了 等 引入 人 胶 文 字 的 介绍 。 使 闹 者 即使 不 能 深入 堂 奥 
, 亦 能 有 一 秽 念 。 其 天 著 之 一 了 钙 委 电学 初 阶 了 一 书 ， 可 称 坊 初学 者 最 佳 的 套 考 下头 


三 期 以 来 所 诸 到 的 作家 ， 锡 有 大 十 之 数 ， 过 当然 依 不 过 极 小 的 二 部 份 ， 此 
外 任 有 多 位 因 拜 芒 过 的 大 作 太 少 ， 未 能 个 别 作 一 素描 。 再 者 ， 所 列 各 位 中 有 些 八 有 大 
名 未 加 高 姓 ， ， 有 焰 位 笔名 其 多 而 文中 便 列 其 一 。 我 们 三 人 呈 知 道 过 类 位 的 高 姓 和 他 们 
的 其 他 笔名 ， 可 是 未 低 同 意 未 便 发 表 ， 过 是 我 们 鸭 蔽 者 们 很 涡 到 抱 菊 的 二 点 。 至 庆 如 
有 先进 能 对 本 文 加 以 补充 和 指正 ， 过 当然 是 我 们 声 香 向 稽 的 。 (公文 完 ) 
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真空 管 压 计 之 原理 与 应 用 


YY 





里 空 管 电 压 计 乃 高 级 测量 仅 器 之 一 种 ， 其 测量 和 围 之 广大 及 工作 之 准确 :使 
其 本 身 含 有 不 可 溪 减 之 价值 。 但 此 种 仅 器 之 价格 温 昂 ， 非 一 般 人 所 能 赚 置 。 本 文 朗 在 
将 此 项 电 计 之 结构 及 使 用 法 予以 因明 ， 介 有 志 自 负 者 ， 作 一 窗 歼 也。 

驴 基 本 原理 车 之 ， 愤 空 管 电 压 计 害 等 状 一 交流 电流 之 检 波 器 ， 换言之 乃 一 
直流 放大 器 也 。 此 项 电压 诈 之 应 用 状 交 流 或 直 攻 者， 其 使 用 万 法 ， 有 显著 之 差别 ， 印 
使 用 基 交 流 者 ， 亦 须 视 工作 共 :(a) 冤 压 值 ，\b) 有 效 值 及 (c) 平 均值 而 机 。 


滑 退去 (SIide-pacKk Typel) 


图 1 所 示 之 滑 退 式 芙 空 管 电压 计 篇 最 普通 之 一 种 ， 其 准确 度 颇 高 ， 但 使 用 手 、 
炉 颇 感 麻 类 ， 因 其 必须 有 一 稳定 之 两 压 ， 陛 外 又 常 有 灵 散 电流 流 沟 其 机 电路 。 且 其 震 
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富 所 业 司 沁 锥 旋 三 三 二 
敏 度 亦 从 佳 ， 除 非 基 屏 电路 中 用 一 精良 之 电流 计 ， 不 足 疆 秆 之 ， 然 必 致 更 揽 杂 而 此 礁 
校准 。 著 用 一 直流 放大 器 ， 则 在 应 用 时 ， 每 测 二 电压 > 即 需 重复 翻 整 一 双 ， 未 驶 光 上 烦 
此 种 产值 电压 计 之 最 大 优点 ， 印 其 输入 悉 阻 极 高 ， 此 点 力 塌 空 管 之 棚 除 间 所 
必需 也 。 再 者 ， 其 能 测 得 一 交流 电流 之 电压 崇 值 ， 因 此 在 测量 成 香 放 天 器 棚 电 路 中 之 
过 和 洛 则 (Overload point) 了 用， 颇 属 有 用 。 
宙 此 电压 计 违 接 至 接收 机 之 接 乏 ， 当 然 须 加 以 也 詹 ， 而 该 隔 肉 物 外 又 需 加 以 
略 移 ， 以 名 在 测量 交 直 流 接 收 楼 了 蛙 ， 使 电源 糠 短路， 或 在 测 他 式 接 收 楼 时 ， 使 机 中 任 
何 雨 部 分 之 痢 体 短路 也 。 
乱 使 工作 称 定 起 见 ， 在 输入 包 路 两 端 需 营 跨 汛 一 10 光 欧姆 之 高 电阻 ， 保 使 直 
流 电流 由 包 压 计 中 其 空 管 之 棚 概 至 险 标 (或 炎 极 ) 问 有 一 固定 流动 之 通路 ， 如 此 可 铝 屏 
电路 中 之 电 计 作 无 衣 之 跳动 o 凡 专 届 计 失 直流 工作 者 上 其 术 入 雨 籼 可 路 接 一 储 所 器 
” 则 交流 成 牙 可 秘 泪 除 而 工作 更 丢 定 。 不 过 月 注 意 者 ， 该 器 之 设计 傈 根据 於 : 当 芮 空 
管 让 咽 和 这 搂 符 一 有 交流 通通 之 亿 路 中 及 ， 论 不 影响 其 测 得 之 数值 ， 图 ?中 已 明白 才 
示 帮 。 




















尽 6( 目 ) ; 图 7( 下 7) 

棚 漏 与 强力 检 波 器 ， 镭 是 空 管 电压 计 之 称 路 航 需 相似 2 相 漏 检 波 器 有 极 高 之 
赴 收 记 ， 但 使 电路 略 芝 荷载 ， 次 者 对 锥 彼 测 电路 站 钨 荷载 影 兆 ， 但 埠 租 度 太 低 ， 目 下 
商 儿 之 其 空 管 电 压 计 之 入 路 ， 多 傈 探 用 『 屏 检 波 式 」 ， 不 过 在 精美 作品 ， 则 有 探 用 一 
术 式 检 疲 ， 芷 另 加 下 流放 大 器 者 。 在 此 项 称 路 中 ， 共 优点 即 在 於 电压 计 中 之 一 储 电 器 ， 
能 在 一 相当 短促 之 时 间 内 充电 至 所 加 电压 之 最 大 值 。 因 此 对 认 测 输电 路 仅 有 一瞬 间 之 . 
”荷载 ; 另 有 一 点 ， 印 雨 极 检 波 电路 不 易 受 遇 李 移动 之 影响 ， 故 准确 度 尤 佳 ， 开 去 此 嘻 
1 可 容 阅 图 3。 


大 革 到 村 式 以 王 verted trioae 克 7Pe) 


1 ，。 除 上 壕 之 其 空 管 电压 计 外 ， 铭 有 一 定 反 三 极 式 漠 ， 适 宜 世 测 量 高 电力 ， 其 析 
ee , 能 渤 匈 损 壤 局 计 
高 之 电路 中 ， 亦 宜 从 测量 业 诊 者 之 发 射 机 。 
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此 外 何 有 多 箱 乡 路 .， 不 过 天 多 钛 关 量 要 。 但 乱 对 钛 此 项 生 让 得 _ 较 清晰 之 台 
忧 起 见 ，， 自 有 一 斤 之 必要 ; 且 此 项 称 路 之 工作 情形 ， 可 使 修理 者 及 业余 者 对 状 扶 空 
管 志 压 计 之 基本 工作 原理 得 一 明显 之 概念 ， 讼 应 用 时 亦 有 极 大 之 帮助 。 唯 详 秋 襄 来 ， 
未 免 过 长 ， 兹 介绍 数 篇 有 关 之 文 字 ， 攻 者 可 自行 雁 歼 。 

二 极 一 一 三 极 平 衡 式 真空 管 电压 导 
Terry 开 在 其 太 Advanced Laboratory Practice ] 一 书 中 ， 当 从 其 空 管 电 压 
“如 有 简明 之 修 析 且 涉 计算 之 法 ， 卫 . 乱 . Terman 之 [Radio Enginlering | 中 旭光 大 计 

算 较 少 Oo 1 

在 凤 . 工 . 一 veri 世 之 Communication 了 ngineering 」 中 ， 有 一 章 对 人 认 上 三 检 
波 站 襄 之 麻 闫 ， 此 对 讼 时 空 管 电 压 计 之 谤 明 颇 有 助 丛 。 瘟 其 空 管 电压 计 与 锌 收 机 中 检 
波 器 之 交流 整流 作用 有 密切 之 关 过 电 。 

在 『Ridle Engineering Handbook ]」 中 载 有 一 称 路 颇 必 有趣 ， 目 今 旺 有 加 
灸 改进 而 探 用 之 必要 ,该 称 路 乃 『 二 极 一 一 三 极 式 者 ， 其 原理 与 入 式 用 以 测量 45 管 作 
推 挠 放大 时 耦合 和 粽 路 相似 ，Rader 氏 改 进 之 乏 路 在 其 队 极 引 稼 中 用 一 高 电阻 ， 狐 路 
如 图 +。 








修理 用 之 真空 管 电压 计 

图 5 所 示 乱 一 适合 修理 者 使 用 之 时 空 管 电 压 计 ， 黎 路 北 不 复杂 ， 其 放大 率 狗 
在 100 左 右 = 饶 有 如 此 高 大 之 放 天 率 ， 又 加 以 新 式 高 放大 因数 之 鞭 空 管 ， 途 矮 需 借 重 
饼 复 杂 之 柱 式 入 路 或 直流 放大 器 亦 可 得 极 高 之 圳 敬 度 。 

此 器 能 用 以 测量 电压 及 -- 切 用 示波器 (Oscilloscope) 所 不 能 完美 解决 之 测量 
e 故 顷 空 管 电压 计 实 篇 一 节省 时 间 之 鸡 器 ， 在 作 平 顶 核 整 (EFlat-top alignment) 有 时 ， 
示波器 需 较 准 中 遇 级 之 最 佳能 器 ， 但 放 校 准 自 动 胃 李 控 制 及 自动 香 量 控制 时， 则 芙 容 
管 电压 计 实 较 胶 一 壬 。 


在 空 管 电 压 训 之 优点 ， 不 特此 也 ， 更 能 在 标 小 电流 下 测 量 电 虹 ) 与 目下 用 根 
高 电压 以 测量 测 兆 欧姆 电阻 钨 时 。 


来 复 式 真空 管 电压 计 
测量 交流 时 ， 黄 空 管 电 压 计 可 仅 息 一 放大 器 加 以 一 刻 有 伏特 或 db 数 之 惊 出 

电 计 组 成 ; 另 用 一 可 以 任意 控制 之 通 当 电压 ， 作 测量 未 知 电 压 之 准则 。 其 乏 路 如 图 6 ， 

所 示 ， 图 《所 示 者 较 篱 简单 ， 此 即 来 复式 是 也 。 甚 作用 乃 利用 三 极 部 耸 之 增 丛 供给 足 


久 使 二 极 部 牙 中 有 电流 流动 所 需 之 交流 电压 ， 再 回 特 供 答 三 极 部 人 机 极 以 两 电压 ， 使 
其 屏 流 随 所 加 入 之 未 知 电压 之 数值 而 沽 低 。 


3 
二 


人 所 了 C 过 路 之 洲 难 
测验 新 式 接收 楼 中 售 VC 电路 之 工作 万 其 空 管 电 有 压 寻 之 最 大 效用 之 一 。 图 
交 直 人 有 份 _ 1， 
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8 帮 一 标准 AVC 稼 路 ”测验 器 可 跨 接 在 .05 姜 法 拉 储 电器 之 二 端 。 车 此 处 有 成 香 电 压 
发 现 ， 即 表示 该 储 电 器 已 断路 或 漏电 ， 必 需 更 换 之 。 又 用 直 访 测验 器 时 车轴 节 至 一 驮 
力 电 台 ， 载 波 强度 过 2 伏 腊 左右 时 ， 其 被 控制 各 管 之 两 电压 站 不 隧 之 叙 动 ， 则 电路 必 
有 错误 ， 可 用 普通 电阻 测量 法 测 知 之 。 
跌 然 欲 得 最 后 结果 ， , 往往 仍 需 下 电 阻 测量 法 解决 ， ， 但 里 空 管 电 压 庆 仍 极 需要 
) 蕾 其 测 断 之 迅速 ， 可 较 水 步 测量 电路 节省 不 少时 间 。 在 钊 断 损 款 部 分 上 时， 其 能 使 测 
验 如 集中 认 AVC 志 路 有 错误 之 部 牙 ， 因 AVOC 电路 中 之 第 一 信 储 电器 短路 后， 姜 不 足 
以 影响 其 他 部 修改 中 乱 显 著 之 踊 象 :但 时 空 管 志 压 计 能 清晰 显露 是 项 缺损 也 。 
有 了 肝 中 被 控制 各 管 之 两 电压 颇 正 常 ， 但 因 各 这 彼 AVC 控制 管 之 办 入 储 电 量 
攻 更 ， 往 往 全 长生 退 调 节 现 象 。 其 空 管 电压 即 能 予以 完美 决断 。 此 人 由 讼 其 窑 管 之 
非 直 入 特 性 驴 及 管内 险 极 引入 间 评 遵 量 之 故 ， 故 在 标 大 丙 电 压 下 ， 常 发 生 三 次 检 波 现 
象 (3-rd-order demaodulation effects) 及 以 和 大臣 阻 发 生 释 动 ， 迷 而 产生 退 番 节 及 失 若 
妇 。 此 外 角 能 校 验 滤波 储 电 器 雨 端 之 蕉 声 电 压 ， 以 及 任何 储 电 器 二 映 所 存在 之 交流 。 
故 能 正确 指示 各 马 彼 测验 储 电 器 之 效率 ， 双 能 明显 指示 各 部 之 释 化 ， 以 及 人 稚 定 电路 之 
工作 是 否 正 常 。 是 以 跌 猎 接收 机 之 绢 路 时 ， 亦 能 予以 完美 之 修理 。 此 点 对 於 出 四 修理 
者 及 所 需 称 路 不 能 找 得 时 颇 有 助 丛 。 0 
淮 : ，、 汪 “证 
其 从 管 电 历 计 中 未 必 能 取 示 波 器 之 地 位 而 代 之 ， 但 至 少 甬 类 江 工 作 於 AVC 及 
志 状 电路 中 。 即 内 一 事 而 葵 ， 鞭 惊 和 入 阻 极 高 ， 而 刻度 亦 较 明晰 ， 示 波 器 之 优点 旭 在 
苹 能 示 出 彼 测 电压 之 形状 。 但 彼 仅 能 显示 甚 质 的 方面 ， 故 不 及 刻度 之 志 计 来 得 淮 俊 。 
关 疼 此 点 ， 才 人 阔 不 希望 在 车 空 管 电压 计 中 用 6N5 及 6N5 等 作 指示 管 ， 著 其 寺 度 落 不 
明显 ， 而 其 稍 影 之 最 关 和 与 最 狭 簿 围 亦 铸 一 定 也 。 然 在 歼 度 之 电 让 上 ， ) 有 一 固定 之 标准 
。 测 驻 射 电 通 率 蛙 ， 示 波 器 毫 扰 所 用 ， 但 其 空 管 志 压 计 则 对 蕉 此 项 工作 极 能 膀 任 也 。 








TR 9 6 二 只 $40.00 ， 联 昔 0 一 240U 电 表 $15.00， ” 狮 牌 8 时 揭 声 器 至 新 $40.00， 
ROA 211 $140.00， “和 飞利浦 三 从 机 另 件 储 诸 $15.00 ， 及 oyal 6 巧 揭 珊 器 $5.00， 
General 三 圳 储 志 器 $4.00 ，， 亚 美 3021 每 只 85.50 402 $3.00， 
中 比 话 简 连 西国 子 必 及 释 诉 器 $25.00 ，“ 开 利 中 明 $3"00, 天 地 回路 稼 圈 $..0)， 
永 备 牌 B 电 $25.0,， “五 朵 钱 底 板 $1.00， ”中 夷 扼 制 圈 $1.00 ， 
” 幼 稼 电 木 箱 $10.00， ”了 卫 0OX 及 亚洲 纸 览 储 电 器 ， 各 式 可 释 电 阻 ， 电 位 器 ， 膝 木 
刻度 艇 ， 愿 凡 康 价 出 入 ， 和 欲 者 莆 每 日 才 踢 新 闻 路 大 通路 口 武 林 里 十 五 号 ， 张 宗 燃 :。 
Bilot 双 连 二 ， 各 $8.00 合 购 风 刻度 各 ，“ 代 B 电 14.00， ”电码 精 格 品 6.003， 
电 曙 .80，， 一 风机 10.00 ， 33 号 3.00， ”优等 外 货 低 过 3:1 8.00: 
比重 计 ( 轻 重 各 一 )2.50 全新 折合 未 用 6J7 市 任 九 折 ， Agfsa: 往 侍 箱 ( 作 成 新 》 
市 价 从 折 ， 拉 都 路 ，383 午 38 号 马 。 

出 首 三 连 可 伙 储 电器 四 元 秆 ， 征求 铸 训 低 尝 率 党 压 器 -- 纸 贤 .6005 可 释 一 ， 
棚 漏 一 ， 白 克 路 571 弄 32 号 高 














/ 黄 - 志 - 徐 - 君 (No.48) 
[ 通讯 芒 上 」 上 海王 石 路 516 弄 15 号 
老实 说 ， 我 没有 资格 来 参加 过 『 无 线 电 之 友 J 了 。 在 两 年 前 十 一 

山 时 ， 我 已 经 对 无 和 钱 志 发 生 粤 趣 了 。 记 得 在 做 第 一 只 矿石 机 的 上 时候， 我 
的 手 很 硕 害 的 封闭 ， 做 好 和 后 来 不 及 的 把 匠 简 带 上 ， 一 陆 西 纪 击 在 我 的 耳 
演 幼 着 ， 使 我 快乐 得 跳 了 起 来 。 到 现在 我 只 会 玩 玩 直流 二 管 婴 。 又 因 需 。 
猎 次 的 天 你 ， 我 对 於 最 重要 的 了 原理 」 还 不 能 充分 明白 ， 请 绊 位 91d 
ham 们 常常 指数 。 






梁 文 商洛 M,W.Leung (No 49) 
三 通讯 臣 J “香港 答 答 湾 道 三 四 大 号 
346, Shaukiwan Rdq.,， Hong 天 ong. 
青春 时 代 是 求知 谷 最 强盛 的 时 代 ， 我 在 十 七 汶 那 年 ， 因 有 坑 
丛 并 时 候 太 多 的 原故 ， 决 定 除 了 单 校 数 的 台 环 外 ， 自 已 专 心 的 研究 
一 种 学科 :9 当 利 是 学 名 园艺 ， 但 是 需 了 不 合 个 性 ， 认 是 向 我 台 需 比 
较 有 生 趣 的 [ 无 糠 雷 1 上 用 功 去 。 
我 今年 二 十 该 ， 我 底 [ 中 单 时 代 ] 就 要 在 今年 夏季 千 束 了 
。 我 在 [ 无 御 志 实验 上 ， 仍 然 是 但 处 在 『 再 生 式 1 的 角落 训 。 我 底 
进步 是 过 麻 示 ， 尘 全 是 因 估 尖 有 良好 的 前 师 ， 我 的 无 入 志 知 敲 ， 鲍 
通 都 是 由 另 未 吉 得 来 的 。 现 在 我 诚 帮 地 来 参加 过 [ 乱 粮 电 之 友 」4， 希 蔚 那 些 住 在 香 潍 的 同志 ;能够 
作 『 届 面 式 ] 的 扶助 ， 还 有 那些 束 地 的 先进 ， 能 够 作 『 通 总 式 」 的 数 壮 。 
林 超 偿 君 (Peter C.J.Lin) (No.50)- 
上 上 海 法 租界 蒲 石 路 善 富里 索 号 
(Pass，821 No. 1 Rue Bourgeat) 
籍贯 : 广东 中 山 年 徐 : 十 九 凯 
我 很 灼 喜 ， 因 嵩 在 加 入 了 T 无 生 志 之 友 后， 我 可 以 和 各 
位 先进 同志 接 角 ， 用 以 夫 加 知识 。 记得 我 是 在 十 七 汶 时 开始 对 T 无 
入 忆 感到 身 趣 的 ， 算 算 到 现在 趾 有 两 年 的 感 史 ， 但 是 因 和 经 济 微弱 
* 让 没有 宣 上 ， 邵 在 原理 方面 也 乱 多 大 长 和 ， 所 以 正 是 应 读 焕 愧 
的 ， 我 想 [ 无 矢志 之 友 1 中 一 定 也 有 猎 湾 翘 弱 以 至 不 能 询 分 作 赛 栈 
的 ”所 以 最 好 能 由 『 友 上 们 分 钥 组 缴 实验 室 作 实 蜀 使 大 索 有 宣 胸 
的 机 禽 ， 洲 知 各 位 『 友 4 们 以 坑 如 何 ? 未 了 ， 吝 各 位 同志 上 进 们 时 
时 加 以 指 遵 。， 
ee 


Re Re 


刻 严 兰 - 将 








其 恒 嵌 张 钊 祝 净 导 棋 到 必 
1 “从 押 忆 慧 惊 党 钥 灶 香 -居所 " 拱 器 * 灵 拷 矢 相 


“ 钝 宇 系 失 ” 诡 夏 六 吗 共 ”区 沫 党 钥 次 吉 攻 


记 红 货 罕 苞 过 忠 节 “天 担 晓 邯 簿 续 往 > 些 昧 中 

乞 军 兴 能 同 臣 下 由 池 ” 商 笃 攻 史 。 

11” 长 所 长 巾 长 树 杖 可 攻 路 圭 赤 长 姓 其 抽奖 外 > 
狗 拭 淆 痕 、 特 长线 忆 显 部 绾 者" 对 浊 装 泛 狂 时 
相 芭 基 伍 ~ 兵 好 迎 量 > 洪 恬 按 跑 旺 晶 关上 趴 综 光 
乱 “ 式 氏 穆 苦 " 疆 左 愉 择 舟 醒 狼 " 光 鸣 水 瑟 江 

效 想 。 

什 ” 泥 沁 狼 相公 执 直 ( 尽 茹 琢 直 加 民有 慨 器 ) 、 尽 儿 

” 时 世 上 ” 特 乓 村 现 当面 条 “ 笋 所 巡 地 习 虽 二 区 
[ET 
巨 “长 提出 坚 租 汶 “ 共计 媚外 计量 置 展 名 1 1 娄 全 四 

中 ^ 照 寺 江 需 ~ 丝 区 地 蝇 汪 填 名 介 及 近 仙 个 仆 
“ 钢 拓 和 扒 馈 喇 ^ 需 相 些 表 进 买 11 十 工区 实 浊 。 
下 站 漆 玉 娄 半 长 苦 基 贡 匡 逛 炎 给 时 其 。 到 妇 长 


底 怎 玉 抽 坚 演 = 器 其 晶 丘 十 屋 志 山 订 籽 - 果 K 


滴 雷 。 
用 ” 汇 此 内 候 罕 叙 焉 全 将 发 其 对 ~ 焊 及 千 训 仅 二 
已 式 餐 


[ee 
点 钙 - 镍 外 水 高 罕 必 于 长 江 执 此 滁 > 人 和 


直 长 反 机 匡 光 村 区 自演 汪 介 妇 近 和 攻 。 “后 
秀才 媒 六 入 娄 次 及 愉 芭 朵 反共 器 各 嵌 旦 继 鲁 净 
崔 趴 忠 次 学。 


巡 谨 给 消 耻 洽 池 计 壕 旧 冯 朋 交加 





















































~ 信 竹 捕 颖 党 地 浊 有 回 澡 雏 绕 汪汪 委 
攻 别 .有 弱 湛 - 
贡 耻 皆 罕 姐 和 净 
北 攻 次 起 中 梭 
皇 搬 处 区 计 十 车 双 还: 莫 洒 坚 
> 
RN 
女 岗 疆 黎 由 
人 交 汪 和 和 
洞 中 反 长 宕 芷 
培 沟 全 系 熏 佣 忆 O 
过 晨 坟 灿 妆 旦 赤 
3GR| 水 OfR| 届 OR 和 
如 四 志 ] 光 您 如 禾 吕 中 器 
ET 滞 下 赤 苛 嵌 丝 鲍 餐 旦 
0 JOIR 刀 娩 愉 及 1 1o 
二 湛江 玉 饶 1O1 状 1 怒 器 
1 “ 号 镁 遇 严 贸 扣 。 于 将 水 贿 。 亢 熙 轰 划 守卫 艳 罕 出 
11“ 滋 迟 撕 狼 五 芭 生 中 工 蕊 六 。 由 同 KOI 
1 县 能 各 到。 都 下 中 区 * 纪 周 草 镁 。 长 
职 芝 至 息 。 
术 “ 汇 和 疾 严 江汉 对 加 员 琐 ( 芭 品 生长 浊 | | 
叹 共 ) * 后 能 狂 名 * 阳江 示 条 中 儿 是 昌 | 咱 良 火 志 
EEC RE DIDOESRRREDYIgDE 站 | 十 什 且 | 平民 1 更 
关 呈 入 风 地区 加 玉 中 乓 





本 | 从 





攻 账 志 款 熙 懂 晶 下 。 艺 [可 直上 巡 攻 





是 
而 高压 收 玫 射 机 用 油 质 储 志 器 








容量 - 淮 . 礁 汪汪 
坚固 夺 用 成 绩 可 靠 
窜 量 全 人 备 售 价 低 说 
最 新 出 品 
591 号 横 形 则 度 租 每 员 8$17.00 
6Ql1 号 和 于 形 刻 度 稻 每 “只 $ 17.00 


中 国信 记 拓 线 志 机 证 
煽 装 行 所 : 上 海南 市 西门 方针 路 三 七 弄 一 号 
( 弹 硼 目录 画 案 即 寄 ) 
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雪 玖 氧化 铜 整 流 跨 













Rex No. 1R12 
式 样 品 2 用 途 售 价 








1TR6 音 串 式 气 化 铜 整流 器 请 看 说 明天 8.50 
1 及 01 权 式 )) )，)， 全 波 桥 式 整流 T0.50 
工 R12 请 1Ma 直 流 表 量 10V 交 流 用 15.00 
1 有 31 二 村 汪汪 区 人 同上 , 量 10, 50，500V 交流 肖 19.00 






人 备 有 用 法 说 明 书 ， 男 索 印 寄 ， 
代 售 康 : 中 夏 志 机 康 硒 月 十 日 起 发 售 


EIECTRO-CHEMHICAL LABORATORIES. 
地 址 : 亚 震 培 路 500 弄 8 茂 了 











3 让 这 
证 SI 和、 :3 7 
0 tt ov LYCOSRR22 - FF 了 
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简易 音 验 扰 比 电 收 言 机 
伸 同 康 钴 著 


三 完 钨 委 电学 ， 宜 从 简易 之 实验 著 手 ， 然 后进 一 步 学 避 原 理 。 市 上 出 版 关於 
初步 原理 之 雁 考 书 绑 ”篇 数 烦 鹏 ; 而 关 认 简易 之 实验 窗 考 书籍 则 洁 付 缺 如 ， 本 叫 即 应 
此 种 需要 而 生产 。 内 容 共 分 五 章 : 首 章 详 述 收 各 机 天 地 入 之 装置 架 届 以 及 应 用 工具 ; 
次 章 为 简易 收 井 楼 应 用 雾 件 之 俱 析 ;其余 三 章 详 述 各 式 石 、 单 管 、 二 管 收 井 机 之 害 
了 验 法 。 本 书 之 最 大 特点 ， 厥 惟 粮 者 将 许多 有 用 之 低 办 材料 融 记 简易 审验 中 ， 可 使 初学 
者 凤 易 地 获得 很 多 裤 贵 的 常 夫 。 全 书 八 苗 余 言 ， 插图 一 百 五 十 余 幅 。 淘 震 一 般 从 事 多 
称 电 学 习 者 最 佳 的 和 四 书籍 。 世 界 书 局 印行 。 中 雍 厂 有 售 。 


生生 人 介入 利生 利生 生生 月 向 生生 导 征 必 生 必 利用 必用 生 休 用 必 外 入 和 全 有 和 利 休 利 导 必 生生 生性 用 昌 昌 古人 全 有司 全 用 用 YE 有 全 机 生生 二 改作 仙 二 是 全 用 遇 调 下 昌 用 瑟 负 得 和 齐全 人 


乱 烷 电 月 刊 是 













国内 扰 称 电 出 版 欠 的 标准 刊物 
国内 扰 入 电 业余 家 的 精神 食粮 
有 埋 新 实惠 的 入 路 
有 浅显 合用 的 原理 
每 僚 二 十 日 出 版 每 册 井 和 售 从 角 
订 于 办 法 国 内 港澳 国 处 
定年 6 期 $ 4.60 划 丰 00 三 $ 6.00 
公 年 -12 期 9.00 10.00 12.00 








苞 篇 推广 本 刊 销路 ， 蓄 害 现 原 定 宗旨 起 见 ， 特 徽 求 新 定 户 五 百名 。 凡 在 代 月 底 前 
向 本 竺 订阅 本 刊 全 年 者 ， 概 照 刊 价 减 收 一 元 ; 甚 在 同一 期 内 介 铝 全 年 定 户 五 人 以 上 者 
2 除 照 刊 价 减 收 外 ， 另 赔 无 入 电 过 刊 第 一 答 第 二 知 合 订 本 及 钾 乏 电 趾 月 刊 第 三 答 合 订 
本 各 一 册 。 外 进 字 惟 篇 泪 。 
邮票 八 五 ， 兹 久 一 角 ， 八 牙 ， 四 分 ， 一 分 ， 定 人 牙 者 需 限 。 
索 半 样本 ， 附 邮 一 元 即 寄 。 
无 线 电 出 版 社 出 版 标准 钨 入 电 楼 语 发 行 
上 海 爱 多 亚 路 浦东 大 楼 四 二 四 吕 
处 夫 铺 寄 - 上 海 吾 箱 -405 王 跨 
华北 入 经 售 : 北平 前 四 内 前 府 胡 同 三 号 中 原 服务 社 


SR ee SeeASASAAAWAARASAARASARSQGAAR RAR wwwe 
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本 厂 荣 翟 出 品 AR 一 13A 全 波 十 三 管 收 音 机 为 最 优良 之 交流 收音 机 特 吕 之 多 
欧 任 何 同类 收音 机 所 不 及 用 交接 收 志 讯 或 收 匠 短 波 播音 最 交通 宜 而 售 价 不 及 散 来 品 三 
分 之 一 欢迎 各 界 锣 临 爱 多 亚 路 浦东 大 楼 424 号 本 厂 办 事 处 或 目 通 浆 线 志 公 司 坛 疲 备 有 
详细 说 明 书 敬 迎 西 索 

AR 一 13A 十 三 管 收音 机 特 贺 之 尝 尝 大 者 猜 如 下 列 
(1) ， 操 用 十 三 只 高 劝 真空 管 各 司 专 责 
(2) “” 鞠 有 五 个 波段 全 部 短波 中 波 广 播 各 段 志 讯 均 可 收购 
〈38) 1600 一 175KC 伙 重 中 轴 放 大 及 调整 式 高 放 故 填 敏 度 玩 择 性 特 佳 假 象 明 率 干 报 











尤 鲜 
(4) “各 波段 均 有 波段 展 并 储 志 器 接收 尤 便 
业 从 特 价 标准 无 桩 电机 厂 
上 海地 政信 : 莉 4031 号 
请 免费 长 期 竺 购 
凡 购 本 机 一 具 概 赠 益 缚 电 月 刊 全 年 一 0 
份 。 国 闪 预 定 全 年 九 元 ， 站 年 四 元 六 角 ， 网 
国外 邮 贰 另 加 。 人 备 有 样本 ， 附 邮 入 角 印 千 Re 


D 











前 五 管 交流 长 短波 超 等 外 差 式 收音 机 


操 用 特 择 国产 零件 配置 
。 电源 110V.220V. 两 用 


接收 波长 : 15-49M ，200-500M 
。 机 件 坚 固 耐 入 ， 式 样 美观 大 方 
。 世 力 超出 一 切 同 式 国产 收音 机 









" 探 用 特 鸡 国产 零件 配置 

。 式样 玲 璃 小 巧 ， 机 件 坚固 对 用 
。 接收 波长 : 15-49m;200-500M 
*。 电源 110V. 220V. 两 用 

。 效率 超出 一 切 同 式 国产 收音 机 





SS 上 海中 冯 乱 帮 电机 康 出 品 


营业 部 了 劳 合 路 七 十 七 狂 是 落 :万 五 二 一 〇 


